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MAS  NAO 


Apesar  da  vitória 
por  3  a  2,  Vasco 
está  fora  da 


Thalles  marcou  dois  gois  para  o  Vasco,  mas  faltou  um  para  o  time  se  classificar  na  Copa  do  Brasili  fabio  castro/agif/folhapress 


Carioca  é  o 
que  mais  gasta 
tempo  na  ida 
ao  trabalho 


Média  de  47  minutos.  Pesquisa  do  Ipea  mostra  que  moradores  da 
região  metropolitana  do  Rio  são  os  que  mais  enfrentam  engarrafamento 
e  54%  da  população  do  país  já  têm  carro  ou  moto.  Entre  as  mudanças 
que  vão  impactar  o  trânsito,  av.  Rodrigues  Alves  fecha  no  dia  14  PÁGS.03E06 


Professores  da  rede 
estadual  votam 
pelo  fim  da  greve 

Em  assembleia  tumultuada,  categoria 
decide  terminar  paralisação.  Reposição 
de  aulas  será  aos  sábados.  Profissionais 
do  município  têm  reunião  hoje  pág.o2 


Pesquisa  do  Ibope 
aponta:  Dilma  seria 
reeleita  em  1°  turno 

Se  a  eleição  acontecesse  hoje, 
presidente  venceria  com  folga 
Aécio  Neves,  Marina  Silva  ou 
Eduardo  Campos  pág.os 


Tem  uma  microempresa? 

Faça  um  grande  negócio:  procure  o  Sebrae. 


Especialistas  em  pequenos  negócios  /  0800  570  0800  /  â ebraacom.br 
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Baixa  no 
governo 

Desgastado  com  os 
atrasos  nos  leilões  de 
rodovias,  o  presidente 
da  EPL  (Empresa 
de  Planejamento  e 
Logística),  Bernardo 
Figueiredo,  deixará  o 
cargo.  O  engenheiro 
pretende  colocar  em 
prática  um  projeto 
pessoal:  criar  um 
centro  de  pesquisas  em 
logística  e  transportes.  O 
nome  mais  cotado  para 
substituí-lo  é  o  do  ex- 
ministro  dos  Transportes, 
Paulo  Sérgio  Passos. 


Cotações 


Dólar 

+  0,64% 
(R$  2,20) 


Selic  Salário 
(9,5%  a.a.)  mínimo 
(R$  678) 


Reposição  de 
aulas  será  aos 
fins  de  semana 


Fim  da  greve.  Professores  da  rede  estadual  votam  peia  retorno  ao 
trabalho.  Segundo  secretaria,  ano  ietivo  se  estenderá  até  janeiro 


Em  assembleia  realizada  na 
tarde  de  ontem,  no  Club  Mu- 
nicipal, na  Tijuca,  os  professo- 
res da  rede  estadual  de  ensino 
decidiram  encerrar  a  parali- 
sação da  categoria,  que  havia 
começado  no  dia  8  de  agos- 
to. Após  a  decisão,  houve  no- 
va votação  em  que  foi  decidi- 
da pelo  estado  de  greve,  para 
que  haja  uma  nova  paralisa- 
ção caso  o  Governo  do  Estado 
não  cumpra  o  que  foi  acorda- 
do no  Superior  Tribunal  Fede- 
ral (STF),  em  Brasília. 

Segundo  o  ministro  Luiz 
Fux,  com  os  professores  re- 
tornando ao  trabalho,  haverá 
arquivamento,  sem  punição, 
dos  processos  administrati- 
vos, inquéritos  ou  sindicân- 
cias contra  os  grevistas.  No 
acordo  de  conciliação  entre  o 
Sindicato  Estadual  dos  Profis- 
sionais de  Ensino  (Sepe)  e  re- 
presentantes do  Governo  do 
Estado,  também  ficou  expres- 
so o  abono  das  faltas  durante 
a  greve  atual  e  as  anteriores. 

Segundo  a  Secretaria  Esta- 
dual de  Educação  (Seeduc)  ha- 
verá aulas  de  reposição  aos  sá- 


bados e  nos  dias  de  semana 
após  o  horário  de  aula  normal 
até  janeiro.  O  secretário  Wil- 
son Risolia  disse  que  a  deci- 
são dos  professores  beneficia- 
rá os  alunos  da  rede  estadual 
de  ensino.  "Vamos  trabalhar 
muito  para  que  os  estudantes 
tenham  as  aulas  repostas.  Es- 
tamos em  um  momento  cru- 
cial para  a  Educação  no  Esta- 
do, quando  avanços  têm  sido 
obtidos  e  precisamos  seguir 
nesse  caminho",  afirmou  o 
secretário. 

A  votação  pelo  fim  da  gre- 
ve ocorreu  depois  de  mais  de 
três  horas  de  debate.  As  dis- 


cussões foram  acaloradas, 
mas  a  maioria  dos  professo- 
res votou  pela  volta  ao  traba- 
lho. Entre  os  que  defendiam 
a  continuidade  da  paralisa- 
ção, estavam  ativistas,  que 
nem  trabalham  na  rede  pú- 
blica de  ensino. 

A  produtora  de  cinema  Eli- 
sa Quadros  era  uma  delas.  Co- 
nhecida como  'Sininho',  ela 
havia  sido  detida  durante  as 
manifestações  do  Dia  do  Pro- 
fessor. Hoje,  às  13h,  também 
no  Club  Municipal,  será  a  vez 
dos  professores  da  rede  mu- 
nicipal decidirem  se  a  greve 
continuará  ®  metro  rio 


Suspeita  de  caso  Amaríldo 
representou  a  PM  nos  EUA 


Retornou  ontem  ao  Rio  de 
Janeiro,  a  policial  militar 
Vanessa  Coimbra,  uma  dos 
25  denunciados  pelo  Mi- 
nistério Público  por  envol- 
vimento na  tortura  e  mor- 
te do  pedreiro  Amarildo  de 
Souza,  47  anos,  dia  14  de  ju- 
lho, na  Rocinha. 

A  militar  havia  sido  es- 
colhida para  representar  a 
corporação  no  Google  Ideas, 
um  congresso  sobre  novas 
tecnologias  em  Nova  York. 


A  Coordenadoria  de  Po- 
lícia Pacificadora  não  sa- 
bia que  ela  seria  denuncia- 
da pela  morte.  A  policial  foi 
enviada  sob  autorização  da 
comandante  da  UPP  da  Ro- 
cinha, major  Priscilla  de  Oli- 
veira. Vanessa  foi  seleciona- 
da  por  ser  a  única  que  tinha 
fluência  em  inglês.  Ela  vai 
responder  em  liberdade. 

Presos 

Além  de  Vanessa,  mais  duas 


mulheres  vão  responder  em 
liberdade  pelo  mesmo  crime. 
Na  quarta-feira,  três  policiais 
que  tiveram  a  prisão  decreta- 
da pela  Justiça  se  apresenta- 
ram à  Polícia  Militar. 

Os  sargentos  Reinaldo 
Gonçalves  e  Lourival  Morei- 
ra e  o  soldado  Wagner  Soares 
foram  conduzidos  à  Unidade 
Especial  Prisional,  em  Benfi- 
ca, na  zona  norte.  Outros  10 
já  estavam  detidos. 

©  METRO  RIO 


Em  Copa.  PMs  cercam 
favela  pacificada  após 
morte  em  trocas  de  tiros 


Moradores  de  Copacabana 
voltaram  a  viver  uma  noite 
de  terror  nas  ruas  no  entor- 
no do  morro  Pavão-Pavão- 
zinho,  que  conta  com  uma 
Unidade  de  Polícia  Pacifica- 
dora (UPP)  desde  2009. 

Após  intenso  tiroteio 
na  favela,  o  corpo  de  Tho- 
mas Rodrigues  Martins,  de 
32  anos,  foi  levado  por  um 
grupo  de  pessoas  até  a  es- 
quina da  avenida  Nossa  Se- 
nhora de  Copacabana  e  a 
rua  Sá  Ferreira.  O  local  ama- 
nheceu cercado  por  30  ho- 
mens só  do  19°  Batalhão 
(Copacabana). 

De  acordo  com  a  Polícia 
Civil,  o  caso  foi  registrado 
como  homicídio  decorren- 
te de  intervenção  policial  e 
está  sendo  investigado  pela 
13a  DP  (Ipanema).  Thomas 


já  teria  três  passagens  pela 
polícia. 

Segundo  o  comando  da 
UPP  local,  ele  teria  dispara- 
do contra  PMS  na  madruga- 
da de  ontem.  Outras  duas 
pessoas  ficaram  feridas.  De 
acordo  com  o  19°  BPM,  as 
vítimas  foram  atingidas  por 
balas  de  fuzil,  tipo  de  arma- 
mento que  não  é  utilizado 
por  policiais  da  UPP. 

Quatro  PMs  faziam  um  pa- 
trulhamento rotineiro  na  fa- 
vela, quando  foram  recebidos 
a  tiros  por  criminosos  que  te- 
riam ligação  com  o  tráfico  lo- 
cal. De  acordo  com  morado- 
res, o  caso  não  foi  isolado.  Os 
tiroteios  voltaram  a  acontecer 
no  local  recentemente,  já  que 
traficantes  estariam  disputan- 
do o  ponto  novamente. 


Flagra.  Comandante  da  PM 
detém  menores  na  Lapa 


Em  vez  de  acompanhar  o 
que  acontece  no  Rio  de  Ja- 
neiro apenas  de  dentro  do 
quartel  general  da  corpo- 
ração, na  rua  Evaristo  da 
Veiga,  o  comandante-ge- 
ral  da  Polícia  Militar,  coro- 
nel Luís  Castro  Menezes, 
colocou  a  mão  na  massa 
ontem. 

Auxiliado  por  alguns 
seguranças,  o  comandante 
da  PM  conseguiu  apreen- 
der dois  menores  que  co- 
metiam delitos  na  região 


da  Lapa. 

Ele  estava  se  deslocan- 
do pelas  ruas  do  bairro 
quando  flagrou  a  dupla, 
que  havia  acabado  de  rou- 
bar um  aparelho  celular 
de  uma  turista  de  São  Pau- 
lo. O  caso  aconteceu  pró- 
ximo do  Passeio  Público. 

Após  deter  os  dois  me- 
nores, o  coronel  Luís  Cas- 
tro Menezes  encaminhou 
a  dupla  para  a  5a  DP  (Mem 
de  Sá),  no  mesmo  bairro. 

©  METRO  RIO 
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Após  teste,  prefeitura  decide 
ajustar  sinais  da  Via  Binário 


Porto.  Avenida  Rodrigues  Alves  será  interditada  no  dia  14  para  a 
demolição  do  Elevado  da  Perimetral,  que  ontem  fechou  por  três  horas 


Alem  dos  sinais  de  transito,  a  Via  Binário  do  Porto  e  cheia  de  curvas  1  daniel  scelza/futura  press 


O  primeiro  teste  em  dia  útil 
foi  realizado  ontem,  quan- 
do o  Elevado  da  Perimetral 
ficou  interditado  durante 
três  horas,  das  12h  às  15h, 
no  sentido  Centro,  entre  o 
viaduto  do  Gasómetro  e  a 
Praça  Mauá.  No  mesmo  ho- 
rário, a  nova  Via  Binário  do 
Porto  foi  aberta. 

Apesar  de  a  prefeitura 
ter  avaliado  como  positiva  a 
substituição  das  duas  vias,  a 
medida  gerou  congestiona- 
mento, principalmente  no 
início  da  operação,  e  os  mo- 
toristas tiveram  de  ser  pa- 
cientes. Além  disso,  já  podem 
se  preocupar  com  o  "fim"  da 
avenida  Rodrigues  Alves. 

Ontem,  o  secretário  muni- 
cipal de  Transportes,  Carlos 
Roberto  Osório,  anunciou  que 
a  via  será  fechada,  em  ambos 
os  sentidos,  às  23h  do  dia  14, 
e  que  ainda  não  tem  prazo  de- 
finido para  ser  reaberta.  A  in- 
terdição é  necessária  para  a 
demolição  da  Perimetral,  no 
dia  17.  O  fechamento  definiti- 


vo do  elevado  será  no  dia  2,  fe- 
riado de  Finados.  A  demolição 
começa  no  dia  17. 

O  fechamento  da  Perime- 
tral causou  reflexos  no  Ga- 
sómetro, na  Avenida  Brasil 
e  na  Linha  Amarela,  sentido 
Centro.  Uma  das  principais 
reclamações  dos  motoristas 
que  passavam  pela  Via  Biná- 
rio foi  a  quantidade  de  sinais 
de  trânsito  (no  elevado  não 
tem  nenhum)  e  de  orienta- 
ções confusas  na  região. 

Por  conta  disso,  Osório 
anunciou  que  serão  feitos 
ajustes  nos  tempos  dos  sinais 
de  trânsito  em  alguns  cruza- 
mentos. "Sinais  são  necessá- 
rios. Não  tem  como  evitar, 
porque  a  Via  Binário  faz  par- 
te da  malha  urbana  da  cida- 
de, mas  vamos  fazer  ajustes 
no  tempo",  disse  o  secretário, 
que  acrescentou:  "A  avalia- 
ção foi  positiva.  Verificamos 
que  houve  um  progresso  ao 
longo  de  todo  o  teste,  o  que 
nos  deixa  satisfeitos". 

No  entanto,  outros  dois 


ajustes  serão  feitos.  Um  é  o 
reforço  na  sinalização  para 
os  motoristas,  principalmen- 
te na  junção  da  nova  via  com 
a  avenida  Venezuela,  porque 
muitos  motoristas  hesitaram 
em  optar  por  um  caminho.  A 
outra  mudança  é  uma  melhor 
divulgação  de  orientações  pa- 
ra os  motoristas  de  ônibus. 

Para  atravessar  a  nova 
via,  do  Gasómetro  até  pegar 
a  rampa  para  subir  a  Peri- 
metral de  novo,  na  altura  da 
Praça  Mauá,  a  equipe  do  Me- 
tro Rio  levou  17  minutos. 
Depois,  já  de  volta  ao  eleva- 
do, levou  apenas  um  minuto 
para  chegar  à  altura  do  aero- 
porto Santos  Dumont. 

Ontem,  no  primeiro  dia 
de  operação  do  BRS  Estácio- 
-Carioca,  houve  redução  de 
21%  no  tempo  de  viagem  por 
ônibus,  segundo  a  prefeitura. 
Além  disso,  o  corredor  permi- 
tiu redistribuição  operacional 
de  15%  das  linhas  intermuni- 
cipais que  vêm  de  Niterói  e 
São  Gonçalo.  ©  metro  rio 


Óleo  interdita  pista  do  Santos 
Dumont  por  mais  de  12  horas 


Após  permanecer  interditada 
por  mais  de  12  horas,  devido 
a  um  vazamento  de  óleo  pro- 
vocado por  um  caminhão  da 
Infraero,  a  pista  principal  do 
aeroporto  Santos  Dumont  foi 
reaberta  por  volta  das  14h40 
de  ontem.  O  veículo  realizava 
manutenção  na  pista  e  derra- 
mou uma  grande  quantidade 
de  óleo  na  madrugada. 

De  acordo  com  a  Infraero, 
dos  84  voos  programados  pa- 
ra o  aeroporto,  24  sofreram 
atrasos  (28,5%),  19  foram 
cancelados  (22,6%)  e  pelo 
menos  12  foram  transferi- 
dos para  o  aeroporto  inter- 
nacional Tom  Jobim  (14,2%). 

As  manobras  de  pouso  e 
decolagem  tiveram  de  ser  fei- 
tas na  pista  auxiliar,  o  que  afe- 
tou  aeronaves  de  grande  por- 
te. A  Gol  foi  a  companhia 
mais  afetada,  já  que  utiliza 
Boeings  maiores. 

Passageiros  enfrentaram 
longas  filas  nos  check-ins  e  o 
saguão  do  terminal  ficou  to- 
mado de  usuários.  A  Gol  in- 
formou que  disponibilizou 
vouchers  de  táxi  e  um  ônibus 
foi  fretado  para  transportar 
os  passageiros  para  o  Galeão. 


Saguão  do  aeroporto  ficou  lotada  de  passageiros  i  ale  silva/futura  press 


Técnicos  limparam  a  pista  durante  toda  a  manhã  i  ale  silva/futura  press 


Celular.  Nono 
dígito  passa  a 
valer  no  Rio 
no  domingo 

A  partir  deste  domingo,  to- 
dos os  telefones  celulares  do 
Estado  do  Rio  (DDDs  21,  22  e 
24),  assim  como  os  do  Espíri- 
to Santo  (DDDs  27  e  28),  terão 
o  dígito  9  acrescido  ao  início 
dos  números,  a  exemplo  do 
que  já  ocorre  em  São  Paulo. 

Para  evitar  transtorno  aos 
usuários,  as  chamadas  feitas 
com  oito  dígitos  serão  com- 
pletadas até  o  dia  5  de  no- 
vembro. A  partir  dessa  data, 
uma  mensagem  orientará  o 
usuário  sobre  a  mudança. 

Segundo  a  Agência  Na- 
cional de  Telecomunicações 
(Anatei),  a  capacidade  do  sis- 
tema com  oito  dígitos  per- 
mite 37  milhões  de  acessos 
ao  serviço  móvel  para  ca- 
da DDD.  Já  com  o  acréscimo 
do  nono  dígito,  a  capacidade 
passará  para  90  milhões. 

"No  Rio  de  Janeiro,  a  ca- 
pacidade está  se  esgotando. 
Atualmente  há  pouco  mais 
de  20  milhões  no  DDD  21. 
Em  todo  o  Estado  há  cerca 
de  25  milhões",  justificou 
o  coordenador  de  Numera- 
ção da  Anatei,  Afonso  Feijó. 

©  METRO  RIO 


Arvore  se  acende  em  36  dias 

A  tradicional  Árvore  de  Natal  da  Lagoa,  que  está  sendo  erguida 
no  espelho  d'água,  já  chama  a  atenção  de  cariocas  e  turistas. 
Ela  será  inaugurada  no  dia  30  de  novembro,  às  20h,  no  Parque 
do  Cantagalo.  Onze  flutuadores  formam  a  base  de  810  metros 
da  árvore,  que  está  em  sua  185  edição,  i  bruna  prado/metro  rio 


metr< 


04  FOCO 


RIO  DE  JANEIRO,  SEXTA-FEIRA,  25  DE  OUTUBRO  DE  2013 

www.readmetro.com 


Até  2020,  cada  pessoa  deve 
baixar  um  giga  de  dados  por  dia 

Tecnologia.  Programas  da  Band;  como  jornais,  séries  e  filmes,  poderão  ser  vistos  a  qualquer  hora  pelo  celular.  Serviço  estará  disponível  em  2014 


As  mudanças  no  setor  de  te- 
lecomunicações acontecem 
de  forma  tão  rápida  que  es- 
pecialistas estimam  que,  até 
o  fim  da  década,  cada  pessoa 
vai  baixar  por  dia  um  giga  de 
dados.  Isso  é  dez  vezes  mais 
do  que  a  média  atual,  levan- 
do em  conta  os  países  mais 
desenvolvidos  do  mundo. 

É  uma  quantidade  de  in- 
formação capaz  de  lotar  a 
memória  dos  celulares  mais 
modernos  em  apenas  duas  se- 
manas. Grande  parte  será  de 
vídeos  transmitidos  pela  in- 
ternet. Pensando  nisso,  o  Gru- 
po Bandeirantes  de  Comuni- 


cação assinou  um  contrato 
com  a  Telebrás  que  vai  permi- 
tir a  distribuição  do  conteú- 
do da  Band  por  provedores  de 
pequenas  e  médias  cidades. 

Jornais,  séries,  filmes,  jo- 
gos e  programas  de  entre- 
tenimento vão  estar  dispo- 
níveis para  serem  vistos  ao 
vivo,  ou  na  hora  em  que  o 
usuário  quiser.  "Dá  a  possibi- 
lidade para  que  essa  empre- 
sa de  tamanho  menor  possa 
ser  competitiva  no  merca- 
do deles  e  ofertar  uma  gama 
completa  de  serviços",  disse 
o  vice-presidente  Band,  An- 
tonino Ruggiero. 


A  parceria  fortalece  a  es- 
tratégia da  Telebrás  de  levar 
a  internet  de  banda  larga  pa- 
ra além  dos  grandes  centros. 


Um  mercado  com  4  mil  em- 
presas e  8  milhões  de  clientes. 
"Vai  permitir  que  a  gente 
ofereça  para  os  nossos  clien- 


tes provedores  uma  nova 
maneira  de  acessar  a  banda 
larga,  que  é  através  de  con- 
teúdos e,  principalmente, 
conteúdos  próprios,  nacio- 
nais", explicou  o  presiden- 
te da  Telebrás,  Caio  Bonilha. 

O  produto  deve  estar  dispo- 
nível a  partir  do  início  do  ano 
que  vem  e  ter  preços  mais  bai- 
xos do  que  os  serviços  conven- 
cionais de  TV  por  assinatura.  A 
novidade  foi  apresentada  na 
maior  feira  de  telecomunica- 
ções da  América  Latina,  a  Fu- 
turecom,  que  foi  realizada  de 
segunda-feira  até  ontem,  no 
Riocentro,  na  Barra  da  Tijuca. 


Uma  tecnologia  que  pro- 
mete acelerar  a  velocidade  da 
informação  também  foi  apre- 
sentada. Um  sistema  redire- 
ciona  a  capacidade  da  rede, 
sem  precisar  de  novas  ante- 
nas. Ou  seja,  pega  a  capacida- 
de que  estaria  ociosa,  em  uma 
área  que  não  tem  demanda,  e 
transfere  automaticamente, 
tudo  via  software,  para  uma 
área  onde  existe  a  demanda. 

A  tecnologia  já  foi  usada 
na  Olimpíada  de  Londres, 
em  2012,  e  deve  ser  insta- 
lada em  estádios  da  Copa 
do  Mundo  do  Brasil,  no  ano 
que  vem.  ©  metro  rio  e  band 


Terreno  do  Parque  Radical 
da  Lagoa  está  abandonado 


Placa  sinaliza  os  esportes  que  farão  parte  da  área  na  Lagoa:  licitação  atrasada  em  mais  de  um  ano  i  bruna  prado/metro  rio 


Eike  e  Thor  Batista  terão  que 
indenizar  família  de  ciclista 


A  10a  Vara  Cível  do  Tribunal 
de  Justiça  do  Rio  (TJ-RJ)  conde- 
nou o  empresário  Eike  Batista 
e  seu  filho,  Thor,  a  pagar  uma 
indenização  de  R$  500  mil  à 
família  do  ciclista  Wanderson 
Pereira  dos  Santos. 

O  rapaz  foi  morto  em 
março  do  ano  passado,  após 
ser  atropelado  por  Thor  na 
BR-040  (rodovia  Washing- 
ton Luís),  altura  de  Xerém, 
na  Baixada  Fluminense. 

A  decisão  acatou  o  pedi- 


do da  defesa  dos  familiares 
da  vítima.  Eles  alegaram 
que  Thor  não  respeitou  o 
termo  de  confidencialida- 
de firmado  entre  eles,  que 
estipulava  o  pagamento  de 
R$  1  milhão. 

Segundo  o  TJ,  a  decisão 
ainda  cabe  recurso,  mas  o 
empresário  e  seu  filho  te- 
rão de  oferecer  penhora  no 
mesmo  valor  antes  de  opta- 
rem pela  ação. 

®  METRO  RIO 


Thor  terá  que  pagar  R$  500  mil 

I  NICS0N  OLIVIER/FUTURA  PRESS/25-04-2013 


O  cenário  é  de  abandono.  Os 
portões  fechados,  o  acúmu- 
lo de  lixo  e  o  crescimento  de 
vegetação  deixam  claro  que 
o  terreno  está  sem  cuidados. 
Para  completar,  há  um  es- 
tacionamento improvisado 
dentro  da  área. 

Essa  é  a  situação  do  terreno 
que  comportará  o  Parque  Ra- 
dical da  Lagoa.  O  projeto  bási- 
co da  construção  foi  anuncia- 
do em  janeiro  de  2012,  mas 
até  agora  nada  foi  feito  no  lo- 
cal. A  prefeitura  previa  que  a 
licitação  das  obras  seriam  lan- 
çadas no  primeiro  semestre  do 
ano  passado,  mas  o  cronogra- 
ma já  apresenta  muito  atraso. 

Moradores  da  região  tam- 
bém reclamam  que  o  acúmu- 
lo de  lixo  vem  atraindo  ratos 


A  casa  de  shows  Miranda,  no 
complexo  Lagoon  Gourmet, 
na  Lagoa,  afirmou  ontem  que 
"nenhum  produto  fora  da  va- 
lidade foi  servido  aos  seus  fre- 
quentadores" e  que  "preza 
pela  qualidade  de  toda  sua 
gastronomia  e  produtos  ali- 
mentícios". Quatro  litros  de 
leite  e  16  kg  de  produtos  com 
validade  vencida,  como  car- 
ne seca,  camarão  e  peixe,  fo- 
ram apreendidos  por  fiscais 
do  Procon-RJ  no  restaurante 
da  casa,  na  quarta-feira. 
Em  nota,  o  estabelecimen- 


para  as  proximidades. 

De  acordo  com  a  asses- 
soria de  imprensa  da  Secre- 
taria Municipal  de  Conser- 
vação e  Serviços  Públicos 
(Seconserva),  no  momento 
estão  sendo  elaborados  o  de- 
talhamento  das  plantas  e  o 
orçamento  para  a  licitação 
da  obra.  Após  a  definição, 
será  necessária  a  aprovação 
das  plantas  pelo  Instituto  do 
Patrimônio  Histórico  e  Artís- 
tico Nacional  (Iphan). 

As  obras,  que  devem  cus- 
tar R$  20  milhões,  só  poderão 
ser  realizadas  após  o  término 
dessa  etapa,  que  deve  ser  con- 
cluída em  até  seis  meses.  O 
projeto  foi  aperfeiçoado,  para 
atender  solicitações  dos  seg- 
mentos dos  esportes  radicais. 


to  explicou  que,  por  não  ser 
restaurante  e,  sim,  uma  casa 
de  shows,  ela  estava  fechada 
por  três  dias  (desde  domingo) 
e  que  os  fiscais  chegaram  às 
lOh,  enquanto  a  equipe  che- 
ga sempre  às  llh.  "A  verifica- 
ção dos  alimentos  é  feita  dia- 
riamente pela  manhã,  assim 
que  a  equipe  chega  ao  local. 
Os  alimentos  citados  pelo  Pro- 
con  têm  período  curto  de  va- 
lidade e  estavam  vencidos  há 
um  dia,  logo  seriam  descarta- 
dos ontem  [quarta-feira]  mes- 
mo", diz  a  nota.  ©  metro  rio 


Virou  estacionamento 

Em  relação  ao  estaciona- 
mento de  carros  no  interior 
da  área,  a  Seconserva  infor- 
ma que  parte  do  espaço  foi 
cedido  ao  Governo  do  Esta- 
do, por  meio  da  secretaria 
de  Segurança,  enquanto  as 
obras  não  avançam.  O  ter- 
reno já  havia  sido  utilizado 
como  estacionamento  na 
Copa  das  Confederações, 
em  junho. 

Em  nota,  a  Comlurb  in- 
formou que  realiza  a  lim- 
peza do  entorno  da  Lagoa 
Rodrigo  de  Freitas  e  de  seu 
espelho  d'água  diariamen- 
te. Sobre  os  roedores,  a 
companhia  afirma  que  en- 
viará um  técnico  para  ins- 
pecionar  o  local.  ©  metro  rio 


Água.  Cedae 
pede  para 
população 
economizar 

A  interrupção  da  estação  de 
tratamento  de  água  do  Guan- 
du durante  24  horas,  que  co- 
meçou às  4h  de  ontem,  pode 
prejudicar  o  fornecimento  de 
água  por  até  72  horas  no  Rio 
e  em  cidades  da  Baixada  Flu- 
minense. Por  isso,  a  Cedae 
pede  que  a  população  econo- 
mize água.  A  ação  tem  por  fi- 
nalidade evitar  falhas  duran- 
te o  verão.  ©  metro  rio 


Lagoa.  Casa  de  shows  diz  que 
não  serviu  alimento  vencido 


Vale-Cultura.  Vale  por  um  mundo  de  cultura. 

Chegou  o  Vale-Cultura.  Um  crédito  de  R$  50,00  mensais  cumulativos  para  o  trabalhador  ter  acesso 
à  cultura,  como  irão  teatro,  cinema,  circo,  shows,  museus,  comprar  livros,  DVDs,  instrumentos  musicais, 
revistas  e  jornais.  Para  isso,  a  sua  empresa  tem  de  aderir  ao  programa.  À  cultura  tem  muitas  formas  de 
arfe  e  lazer  E  você  merece  ter  acesso  a  tudo  isso.  Saiba  mais  em  cuitura.gov.br/valecultura. 


Ministério  da 
Cultura 
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Trânsito.  Pela  primeira  vez;  mais  da  metade  da  população  tem  carro  ou  moto  na  garagem,  segundo  Ipea.  Um  quinto  dos 
brasileiros  fica  mais  de  uma  hora  no  deslocamento  entre  a  casa  e  o  trabalho.  Rio  de  Janeiro  tem  o  pior  cenário  do  país 


A  precariedade  da  oferta  de 
transporte  público  tem  esti- 
mulado os  brasileiros  a  adqui- 
rir veículo  próprio.  Um  total 
de  54%  da  população  tem  na 
garagem  pelo  menos  um  car- 
ro, uma  moto  ou  ambos,  se- 
gundo pesquisa  do  Ipea  (Ins- 
tituto de  Pesquisa  Económica 
Aplicada),  com  base  na  Pnad 
(Pesquisa  Nacional  de  Amos- 
tra de  Domicílios)  do  IBGE  do 
ano  passado. 

A  busca  pela  comodidade, 
porém,  tem  provocado  des- 
conforto. Atualmente,  18,6% 
da  população  gasta,  por  dia, 
entre  uma  e  duas  horas  no 
deslocamento  entre  a  casa  e 
o  trabalho  -  índice  78%  supe- 
rior ao  registrado  em  1992. 
Na  média,  os  moradores  do 
Rio  e  de  São  Paulo  são  os  que 
mais  enfrentam  engarrafa- 
mento. Na  região  metropoli- 
tana fluminense,  gasta-se  em 
média  47  minutos,  e  na  de 
São  Paulo,  45,3  minutos. 

Curiosamente,  quem  me- 
nos sofre  com  essa  situação 
são  os  mais  ricos  (56%)  e  os 
mais  pobres  (58%).  O  fenóme- 
no é  explicado  por  duas  ra- 
zões: a  população  com  renda 
acima  de  cinco  salários  mí- 
nimos (R$  3.390)  mora  per- 


A  DEMORA  N0  TRANSITO 

Veja  o  tempo  médio  de  percurso  entre  a  casa  e  o  trabalho  nas 
principais  regiões  metropolitanas  do  país  (em  minutos) 

 50 

.40 


FONTE:  INSTITUTO 
DE  PESQUISA 
ECONÓMICA  APLICADA 


to  do  trabalho.  Os  brasileiros 
com  renda  inferior  a  R$  678, 
por  sua  vez,  tendem  a  buscar 
empregos  mais  perto  de  onde 
moram  para  permitir  ir  a  pé. 
"A  nova  classe  média  é  que  es- 


SANTA  CATARINA 
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PARANÁ 
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38,4% 

PARÁ 

36,5% 

AMAPÁ 

36,3% 
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36,1% 

AMAZONAS 

33,8% 

ALAGOAS 

32,4% 

tá  tendo  impacto  no  tempo  de 
viagem",  destacou  o  pesquisa- 
dor do  IPEA  Carlos  Henrique 
de  Carvalho,  alertando  que  a 
demora  interfere  na  produti- 
vidade dos  trabalhadores. 


Há  cinco  anos,  45%  dos 
brasileiros  tinham  veículo 
próprio.  O  estímulo  à  indús- 
tria automobilística  também 
explica  um  'boom'  no  mer- 
cado. Segundo  a  pesquisa  do 


"É  o  sonho  de  toda  família 
ter  uma  casa  própria  e  um 
carrinho  na  garagem/1 

CARLOS  HENRIQUE  DE  CARVALHO, 
PESQUISADOR  D0  IPEA 

Ipea,  o  carro  está  presente 
em  34%  das  garagens,  as  mo- 
tos em  11,6%  e  os  dois  meios 
de  transporte  ao  mesmo  tem- 
po, em  8,5%  das  casas.  A  capi- 
tal de  Santa  Catarina  lidera 
o  ranking  de  população  mo- 
torizada. O  Rio  ocupa  a  21a 
colocação. 

Entre  a  população  de  bai- 
xa renda,  28%  têm  veículo  - 
a  maioria,  motos.  O  cresci- 
mento mais  expressivo  nas 
últimas  duas  décadas  ocor- 
re nos  Estados  do  Norte  e  do 
Nordeste.  A  pesquisa  alerta 
que  a  corrida  às  concessio- 
nárias ainda  é  uma  fenóme- 
no com  potencial  de  cresci- 
mento e,  sem  investimento 
e  estímulo  ao  transporte  pú- 
blico, o  risco  de  colapso  no 
trânsito  é  questão  de  tempo. 


MARCELO 
FREITAS 
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Mensalão 


STF  descarta 
anular  julgamento 

O  STF  (Supremo  Tribunal 
Federal)  negou  ontem  um 
pedido  de  anulação  do  jul- 
gamento do  mensalão.  Na 
ação  popular,  João  Batis- 
ta de  Oliveira,  morador  de 
Suzano  (SP),  alegava  que  o 
direito  de  defesa  dos  réus 
foi  violado.  O  argumento 
foi  considerado  sem  fun- 
damento.    METRO  BRASÍLIA 


Mais  Médicos 


Padilha  nega 
quebra  de  acordo 

O  ministro  da  Saúde,  Ale- 
xandre Padilha,  usou 
a  conta  no  Twitter  pa- 
ra negar  quebra  de  acor- 
do com  os  médicos  devi- 
do ao  veto  à  exigência  de 
carreira  específica  para 
estrangeiros  renovarem  a 
permanência  no  progra- 
ma Mais  Médicos.  "Nun- 
ca houve  qualquer  acor- 
do comigo  sobre  carreira 
para  estrangeiros",  escre- 
veu. Ontem,  656  médicos 
receberam  do  Ministé- 
rio da  Saúde  o  registro  de 
trabalho.  ©  metro  brasília 


Infraestrutura 


PAC2terá 
mais  R$13,5  bi 

O  governo  liberou  ontem 
R$  10,5  bilhões  para  proje- 
tos  de  saneamento  e  R$  3 
bilhões  para  obras  de  pavi- 
mentação em  1.198  muni- 
cípios. Os  recursos  fazem 
parte  do  PAC  (Programa 
de  Aceleração  do  Cresci- 
mento) 2  e  foi  prometido 
aos  prefeitos  em  março.  O 
dinheiro  servirá  para  reca- 
peamento  de  vias,  implan- 
tação de  ciclovias  e  cons- 
trução de  redes  de  água  e 

eSgOtO.  ®  METRO  BRASÍLIA 


dentistas:) 

dia  25  de  outubro 
dia  do  dentista 


CRQ  2&CW7 


Voluntários  da  Patria  |  365  |  Sobreloja  |  Botafogo  |  RJ 
denl  istas@d  en  ísstassm  j  le  .com 
www.  den  í  is  tass  mi  le .  com 


Bando  que  traficava 
mulheres  é  preso  em  SP 


Cl  Ênica  Geral  |  Prótese  |  Cirurgia  Estética 
Endcdontia  |  Periodontia  |  Ortodontia 
Implante  1  Radiografia  j  Clareamento 

2535-6243 
8737-4171 


Uma  quadrilha  que  trafica- 
va mulheres  para  trabalhar 
no  mercado  internacional  de 
prostituição  foi  desarticulada 
na  manhã  de  ontem  pela  Po- 
lícia Federal,  em  São  Paulo. 
As  vítimas  eram  enviadas  pa- 
ra Angola,  Portugal,  África  do 
Sul  e  Áustria. 

Cinco  brasileiros  foram  de- 
tidos. Eles  podem  pegar  até 
31  anos  de  prisão.  Dois  ango- 
lanos tiveram  o  pedido  de  pri- 
são decretado  e  os  nomes  in- 
cluídos na  lista  de  procurados 


US$  45  mi 

foram  movimentados  pelo 
grupo,  segundo  as  investigações 
da  Polícia  Federal.  0  valor 
equivale  a  R$  101, 3  milhões. 

pela  Interpol.  A  busca  pelas 
mulheres  era  feita  em  casas 
noturnas.  O  grupo  prometia 
às  vítimas  o  pagamento  de 
US$  10  mil  para  se  prostituí- 
rem pelo  período  de  uma  se- 


mana. Cerca  de  10  mulheres, 
desde  simples  frequentado- 
ras até  garotas  de  programas, 
eram  enviadas  aos  países  a  ca- 
da mês. 

Algumas  foram  obrigadas 
a  manter  as  relações  sexuais 
sem  o  uso  de  preservativos. 
Mulheres  do  meio  artístico 
também  teriam  se  envolvido. 
Elas  teriam  recebido  até  US$ 
100  mil  da  quadrilha  para  se 
relacionar  com  um  rico  em- 
presário e  um  ex-palamentar 
angolano.  ©  metro  rio 


ÚLTIMOS 
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CLÁUDIO 
HUMBERTO 

CLAUDIO.HUMBERTO 

tà)  metrojornal.com.br 


AMEAÇA  DE  MORTE  GEROU 
TENSÃO  NO  LEILÃO  DE  LI- 
BRA. Os  ministros  Edison 
Lobão  (Minas  e  Energia), 
José  Cardozo  (Justiça)  e  o 
diretor  da  Agência  Brasi- 
leira de  Inteligência,  vi- 
veram momentos  de  ten- 
são absoluta  no  leilão  do 
campo  de  Libra,  na  se- 
gunda (21),  no  Rio  de  Ja- 
neiro. A  inteligência  da 
Polícia  Federal  obteve 
informação  de  que  a  es- 
tratégia dos  'black  blocs' 
para  ganhar  repercussão 
internacional  era  fazer 
uma  vítima  fatal  -  poli- 
cial ou  manifestante  - 
durante  os  protestos. 


TERRORISMO.  O  comitê- 
-gestor  ficou  tão  aflito 
com  a  ameaça  de  apare- 
cer um  cadáver,  a  qual- 
quer momento,  que  o  lei- 
lão se  tornou  secundário. 

QG  CONTRA  CRISE.  Além 
dos  ministros  e  da  Polí- 
cia Federal,  quatro  ge- 
nerais de  quatro  estre- 
las foram  escalados  para 
compor  o  comité  respon- 
sável pelo  leilão. 

FIM  DO  SUPLÍCIO.  Após  ho- 
ras de  sufoco,  ministros 
comemoraram,  aliviados, 
o  resultado  pífio  do  leilão, 
cujo  vencedor  foi  o  único 
a  apresentar  proposta. 


"ESPIONAGEM 
ENTRE  AMIGOS, 
ISSO  NÃO 
SE  FAZ" 

CHANCELER  ALEMÃ  ÂNGELA  MERKEL, 
SOBRE  A  BISBILHOTICE  AMERICANA 
EM  SEU  CELULAR 
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MEU  CARGO,  MINHA  VIDA. 

Nas  contas  do  PROS,  pela 
regra  atual,  a  bancada  - 
composta  por  17  deputa- 
dos em  exercício  -  tem 
direito  a  57  cargos  de  na- 
tureza especial. 

OMISSÃO.  Ex-presidente 
da  Bolívia,  Jorge  Quiroga 
reclama  que  presidenta 
Dilma  ignorou  sua  carta, 
enviada  em  junho,  pedin- 
do ao  Brasil  para  recorrer 
à  OEA  e  ONU  a  fim  de  ob- 
ter salvo-conduto  para  o 
opositor  Roger  Molina. 

E  AGORA?  Na  contramão 
do  discurso  ambientalis- 
ta radical  da  ex-senadora 
Marina  Silva,  recém-filia- 
da  ao  PSB,  um  terço  da 
bancada  do  partido  na  Câ- 
mara integra  atualmente 
a  Frente  Parlamentar  da 
Agropecuária. 

PENSANDO  BEM  na  pri- 
vatização do  Campo  de 
Libra,  no  Rio,  a  balança 
pesou  mesmo  para  a  pre- 
sidenta Dilma,  que  dispa- 
rou nas  pesquisas. 


PODER  SEM  PUDOR 

Ops,  foi  engano 


Deputado,  José  Serra  vi- 
sitava Washington,  em 
1991,  e  foi  jantar  na  ca- 
sa do  embaixador  Marcí- 
lio  Marques  Moreira.  Uma 
empregada  o  atendeu, 
colocou-o  na  sala  de  es- 
pera, mas  avisou:  o  em- 
baixador estava  fora  e  a 
embaixatriz  jogava  ténis. 
Ele  estranhou,  mas  resol- 


veu esperar.  Fez  alguns  te- 
lefonemas por  conta  da 
casa  e  ficou  um  tempão 
apreciando  livros  sobre 
a  América  Latina.  Só  de- 
pois de  muito  tempo  caiu 
a  ficha:  ele  estava  na  ca- 
sa errada,  da  embaixa- 
da da  Bolívia,  vizinha  à  do 
Brasil.  Saiu  de  fininho,  na 
ponta  dos  pés. 


com  ana  paula  leitão  e  teresa  barros 
www.claudiohumberto.com.br 


Dilma  venceria 
no  1°  turno,  aponta 
pesquisa  do  Ibope 

Corrida  presidencial.  Se  as  eleições  fossem  hoje,  presidente  seria  reeleita  em  todos  os 
cenários,  sem  a  necessidade  de  2q  turno  e  com  preferência  entre  39%  e  41%  do  eleitorado 


A  presidente  Dilma  RoussefF 
tem  entre  39%  e  41%  da  pre- 
ferência do  eleitorado  e,  se 
as  eleições  fossem  hoje,  seria 
reeleita  derrotando  todos  os 
eventuais  adversários  da  cor- 
rida presidencial  em  primeiro 
turno.  É  o  que  aponta  pesqui- 
sa Ibope  feita  com  2.002  elei- 
tores de  143  municípios  entre 
17  e  21  deste  mês. 

Recém-filiada  ao  PSB,  a  ex- 
-ministra  Marina  Silva  apare- 
ce como  a  concorrente  mais 
forte,  com  21%  das  intenções 
de  votos,  enquanto  o  virtual 
cabeça  de  chapa  do  partido, 
Eduardo  Campos,  tem  10% 

O  senador  Aécio  Neves 
(MG),  pré-candidato  do  PSDB, 
tem  um  desempenho  inferior 
ao  do  ex-governador  de  São 
Paulo  José  Serra. 

Segundo  turno 

Em  um  eventual  segundo  tur- 
no, Dilma  também  é  aponta- 
da como  favorita:  teria  42% 
contra  29%  de  Marina;  45% 
a  18%  se  o  adversário  fosse 
Eduardo  Campos;  47%  a  19% 
contra  Aécio  Neves;  e  44%  a 
23%,  numa  reedição  de  2010, 
contra  Serra. 


As  metas  das  ruas 

A  presidente  Dilma  Rousseff 
declarou  ontem  que  a  agen- 
da de  prioridades  do  gover- 
no foi  pautada  pelas  reivin- 
dicações apresentadas  pelos 
brasileiros  nas  manifestações 
que  tomaram  conta  do  país 
em  junho.  "Do  ponto  de  vista 
do  governo,  nossa  avaliação 
é  absolutamente  baseada  em 
fatos,  dados,  objetiva.  É  que 
nós  avançamos  muito,  sim,  e 
cumprimos  os  pactos",  decla- 
rou Dilma,  em  entrevista  à  rá- 
dio "Itatiaia",  de  Minas  Gerais. 

Em  meio  aos  protestos,  a 
presidente  estabeleceu  cin- 
co pactos:  Responsabilidade 
fiscal  e  controle  da  inflação, 
Saúde,  Educação,  Transportes 
e  Plebiscito  para  formação  de 
uma  constituinte  sobre  refor- 
ma política.  Dos  cinco  com- 
promissos, apenas  o  último 
não  avançou  e  foi  enterrado 
pelo  Congresso.  Dilma  citou 
que  as  condições  económicas 
são  favoráveis  e  as  metas  de 
controle  da  inflação,  controle 
fiscal  e  a  garantia  de  reservas 
internacionais  estão  sendo 
'sistematicamente'  cumpri- 
das. ®  METRO  BRASÍLIA 
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Reforma  política:  Câmara  vai 
sugerir  o  fim  do  voto  obrigatório 


Os  brasileiros  poderão  decidir 
se  querem  ou  não  votar  nas 
futuras  eleições,  caso  o  Con- 
gresso aprove  sugestão  apre- 
sentada ontem  pelo  grupo  de 
trabalho  da  Reforma  Política 
da  Câmara.  Para  entrar  em  vi- 
gor, o  fim  do  voto  obrigatório 
deverá  ser  aprovado  em  dois 
turnos  na  Câmara  e  no  Sena- 
do. Com  isso,  o  voto  passaria  a 
ser  facultativo. 

A  Constituição  obriga  os 
brasileiros  entre  18  e  70  anos 
a  participarem  das  eleições, 
sob  pena  de  ter  o  título  de 
eleitor  cancelado,  o  que  im- 
pede participar  de  concursos 
públicos,  tomar  posse  em  car- 
gos públicos  e  até  receber  sa- 
lário, nos  casos  de  servidores 


públicos.  Hoje,  o  voto  é  facul- 
tativo apenas  para  adolescen- 
tes de  16  e  17  anos,  acima  de 
70  anos  e  analfabetos. 

A  proposta  de  reforma  será 
finalizada  na  próxima  semana 
e  depois  apresentada  por  meio 
de  PEC  (Proposta  de  Emen- 
da à  Constituição).  Falta  defi- 
nir ainda  se  as  propostas  serão 
separadas  por  temas  ou  em 
conjunto.  O  coordenador  do 
grupo,  deputado  Cândido  Vac- 
carezza (PT-SP),  pedirá  priori- 
dade na  votação  para  que  as 
propostas  possam  ser  levadas 
a  plenário  ainda  este  ano. 

As  mudanças  no  sistema 
político  e  eleitoral  só  devem 
entrar  em  vigor  a  partir  das 
eleições  de  2016.  ®  metro 


1  Principais  pontos  1 

Veja  algumas  questões 
da  PEC  da  Reforma  Política: 

Um  nova  legenda 
precisará  do  apoio  de 
0,25%  da  população, 
metade  do  exigido 
atualmente. 

•  Doações. 

O  dinheiro  para  as 
campanhas  deve  ser 
repassado  aos  partidos  e 
não  aos  candidatos. 

•  Financiamento. 

Um  ano  antes  das 
eleições,  os  partidos 
escolherão  entre 
financiamento  público 
ou  financiamento 
exclusivamente  privado. 

•  Votação. 

Na  eieição  de 
parlamentares,  o  eleitor 
escolherá  um  candidato 
que  concorrerá  em 
pequenas  regiões  dentro 
dos  Estados. 

•  Teto  das  campanhas. 

Um  lei  especifica 
fixará  o  valor  máximo 
de  gastos. 

•  Criação  de  partidos. 

Carrefour  ^  J 

Faz  a  conta.  Faz  Carrefour. 


Quer  economizar 
mais? 

Faz  Carrefour. 


77 


APRECIE  COM  MODERAÇÃO   VENMmaiB*MRA^ME^HES™ 1SAW^^  Ofertas  validas  p/ o  dia  Z5/1Q 


iogurte 
Palpa  Elege 

sabores -B40g 


ÀGUIHINKA 


CRÀOS  selecionados  e 

POU DOS  ELETRONKAMtNTI 


Faijão-Preto  Arbazs 

2*89 


2i  60 fgijS 
^  cada 


Arroz  Ti  po  1 
Ideal  ou 


■rnat*  70  dins-. 


^  6,2im  3,ie 

TQ  Au 


Sabonete  Protex 

90g  -  Leve  6  Pegue  5 

Nefita  BiYihatagerrt 
a  unidade  Eai  por: 


Pnau  Dir&ction 

OU  175/70 -R-13 


A  vi  5t?i 

cada 

Total  a  prazo:  139.90 


139, 


FulJ 
HD 


r  7 

HDMI 

USB 

TV  LIO  42" 
42PFL30DSD 

PHILIPS 

*c/  conversor 
digital  integrado 


^CiwJlMki  ih  hAn«i  Btd  TD^L^dwctritPtnos  pro*Jtt]**niincifldnçf*i^çQnc^^  fff&ifft.d*HTO  A  npm&rimg  710  dinç.  PwwíiIew  n*pam*t*«  •  píçtjww  para 

rt^cHam*  paf*m«rrto«affi  oCatrio  Carofour  Cíh^iw  prodígios  p^nic=í}*n;e*  O  C**15o  CarnsT&uf <híx*  i^shí*  arwidwSff.  Co«âufte  íafce**  H$e*Ke.  O  cwKip(mwK«  *»qua*Nflf c^ena  **r*  vtnfaJsdoè 


1749,  cada 

Total  a  prazo;  1.749,00 


0800  724  2822 

wwwrca  rref ourcom,  br 

Todos  os  dias.  das  9h  às  21  h, 


Olcr:M  válidos  pamodiaS/ltS^l^  P"  Id*m  DtHipomwrtiidbií 
mír^ma  de  3  [Crft*í  unidades  por  k*a.  Qsatemorttoi  LFtífendos  pania  praduçâa  doo  infira  dmCa-  anúncio  lAamenm 


■  àa  eorefia*  pomloilu  fcri  sertr  viliaoi  cora  □  Cunlo  Çtaiçftmr: 
-  Od  piam*  anundadu*-  K?tf  impmM»  vi  jíd  i-Jliikn-  iknniE  hm 

+  (i^rir-i-,  ^-  |\||£M|irn|n  ui  jn  c-i|tfwn  :m  I .  i . !  i  -- 1 !_  -  ^J<*i  fttfidCTtl«1  pLuun.  o.m,n|lf  I  -  ■  .  ■  :lr  |iir.-  r  I  |-  |  ,-r-,  ni|i  i|rr.  ç-4^lr* 

*  Compra*  pv^Wai  çf  ou  *í  ju*»  «ffc  l*nç»A*  frifíw*rut  m      afiJf»  hi*»**I,  CmwjjIcc  seu  Iwniíf  ru  k>ji 

*  O  exerckia  de  qailquer  prmrjoçla  n  cumpri meoííi  de  qmJquer  a\ciim  «Má  vinculado  A  rcgulariiiilc  c  pwiluilidide-  1S0  cxrtia.  Q 
Cadastro  v  lirurtc  íojcifim  ■  ^tmaçfc  r  iihrwplu  pMrriar. 

urdo  Estado  dd  Rio  de  Janaina  OKcalrj  poni  i^^IkiQ>jadBC^GdKl&igpd4£na.4jOT 


CuntfiKir  cdbn  birífi  de  imjjdide-.  Chkuu!4t  iihsu  >i^Hi(e. 


HniriiL  coJkboft}  nfro  jD^uc  este  bnçjntuo  cm  i4i  pOfelkSi. 


metn 


10  ECONOMIA 


RIO  DE  JANEIRO,  SEXTA-FEIRA,  25  DE  OUTUBRO  DE  2013 

www.readmetro.com 


Rendimento  real  é  recorde 


Mercado  de  trabalho.  Desemprego  registra  ieve  alta  em  setembro,  puxado  por  comércio  e  serviços  domésticos.  Renda  mensal, 
porém,  atinge  o  maior  vaior  da  série  histórica  do  IBGE.  Setor  que  mais  criou  emprego  no  período  foi  a  indústria,  com  68  mil  vagas 


Em  setembro,  o  rendimen- 
to médio  real  habitual  dos 
trabalhadores  ultrapassou 
os  R$  1,9  mil  pela  primei- 
ra vez  e  atingiu  o  maior 
valor  de  toda  a  série  his- 
tórica da  pesquisa.  Em  re- 
lação a  agosto,  houve  uma 
elevação  de  1%. 

A  desaceleração  da  in- 
flação nos  últimos  dois 
meses  contribuiu  para  o 
avanço.  Ainda  assim,  a  al- 
ta nos  preços  teve  efeito 
para  segurar  um  avanço 
mais  intenso.  Sem  a  in- 
flação, a  alta  teria  sido  de 
1,33%.  A  indústria  foi  o  se- 
tor que  mais  provocou  im- 
pacto, com  alta  de  3,2%  em 
setembro  ante  agosto. 

Enquanto  isso,  a  taxa  de 
desemprego  oscilou  leve- 
mente, de  5,3%  para  5,4% 
entre  agosto  e  setembro.  A 
alta  foi  puxado  pelos  seto- 
res  de  comércio  e  serviços 
domésticos,  segundo  da- 
dos divulgados  ontem  pelo 
IBGE  (Instituto  Brasileiro  de 
Geografia  e  Estatística). 

A  população  empregada 
no  comércio  das  seis  regiões 
metropolitanas  pesquisadas 
pelo  IBGE  diminuiu  em  70 
mil  pessoas  no  período.  Em 


Setor  de  serviços  domésticos  tem  queda  de  52  mil  vagas  no  mes  1  piton/futura  press 


serviços  domésticos,  a  que- 
da foi  de  52  mil. 

Para  o  coordenador  de 
Emprego  e  Rendimento  do 
IBGE,  Cimar  Azeredo,  o  mo- 
vimento pode  ser  explicado 
pela  migração  de  trabalha- 
dores para  outras  ativida- 
des.  No  caso  do  serviço  do- 
méstico, quem  poderia  se 
dirigir  ao  setor  estaria  bus- 
cando outras  áreas,  devido 
ao  aumento  de  escolaridade. 

Em  comparação  com  se- 


tembro de  2012,  a  queda  da 
população  empregada  em 
serviços  domésticos  chega  a 
10,6%  (164  mil  vagas).  Essa 
diminuição  vem  impulsio- 
nando a  elevação  no  rendi- 
mento médio,  que  cresceu 
0,7%  ante  agosto  e  de  5,1% 
na  comparaçnao  com  se- 
tembro de  2012.  "A  PEC  das 
domésticas  chegou  no  meio 
desse  movimento,  então 
não  atribuímos  a  isso",  dis- 
se Azeredo. 


Indústria  cresce 

No  lado  positivo,  o  setor 
que  mais  criou  emprego  no 
período  foi  a  indústria,  com 
68  mil  vagas  a  mais  em  se- 
tembro em  relação  a  agosto, 
acompanhada  pelos  servi- 
ços prestados  às  empresas, 
com  58  mil  pessoas  a  mais. 
Construção  civil  e  educa- 
ção, saúde  e  administração 
pública  vêm  em  seguida 
com  10  mil  e  5  mil  vagas  a 
mais.  ©  METRO 


EVOLUÇÃO  DO  MERCADO 
DE  TRABALHO 
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Câmbio.  Dólar 
volta  a  ficar 
acima  de  R$2,20 

O  Banco  Central  adiou  par- 
cialmente os  contratos  de 
swap  cambial  tradicional 
com  vencimento  em  Io  de 
novembro  impulsionou  a 
cotação  do  dólar.  A  moeda 
norte-americana  chegou  a 
subir  mais  de  1%. 

A  divisa  subiu  ontem 
0,65%,  para  R$  2,2012  na  ven- 
da. É  o  maior  valor  de  fecha- 
mento desde  9  de  outubro 
(R$  2,207).  Na  semana,  o  dó- 
lar tem  alta  de  1,16%  e  no 
ano,  de  7,65%.  No  mês,  há 
desvalorização  de  0,68%. 

O  BC  tem  vendido  swaps 
cambiais  a  investidores  que 
querem  se  proteger  contra 
a  alta  do  dólar.  Parte  des- 
ses contratos  vence  no  co- 
meço do  mês  que  vem  e,  se 
não  forem  rolados,  podem 
elevar  as  cotações  do  dólar. 


7,65% 

é  a  valorização  registrada  pela 
moeda  norte-americana  no 
acumulado  deste  ano. 


Empresa  poderá  ser  aberta 
em  até  5  dias,  diz  Dilma 


A  presidente  Dilma 
Rousseff  afirmou  ontem 
que  o  governo  vai  simpli- 
ficar os  processos  de  aber- 
tura e  fechamento  de  em- 
presas no  Brasil  com  a 
criação  de  um  portal  na 
internet,  que  possibilitará 
estes  procedimentos  com 
prazo  máximo  de  cinco 
dias  em  95%  dos  casos. 

Em  entrevista  a  uma 
rádio  de  Minas  Gerais, 
Dilma  disse  que  o  país  vai 
evoluir  de  um  "processo 
medieval"  de  criação  e  fe- 
chamento de  empresas  pa- 
ra um  mundo  digital. 

"A  desburocratização 
é  um  tema  em  relação  ao 
qual  nós  temos  de  avan- 
çar. Nós  precisamos,  que- 
ro te  dizer  que  nós  vamos 
simplificar  os  procedi- 
mentos que  as  empresas 
precisam  seguir  no  Bra- 
sil", afirmou. 

Dilma  reconheceu  que 
atualmente  o  processo  de 
abrir  empresas  no  país  é 
uma  "via  sacra",  em  que  se 


faz  necessário  comparecer 
a  vários  balcões,  apresen- 
tar inúmeros  documentos 
e  cumprir  exigências  re- 
dundantes, com  elevado 
gasto  de  tempo  e  dinheiro. 

A  Secretaria  da  Micro 
e  Pequena  Empresa,  cria- 
da pelo  governo  neste  ano 
com  a  missão  de  reduzir  a 


burocracia  enfrentada  pe- 
lo setor,  está  construindo 
e  vai  implantar  no  próxi- 
mo ano  a  Rede  Nacional 
para  a  Simplificação  do 
Registro  e  da  Legalização 
de  Empresas  e  Negócios 
(Redesim)  para  agilizar  os 
processos,  segundo  a  pre- 
sidente. ©  METRO  COM  AGÊNCIAS 


Política  económica. 
Mantega  rebate  FMI 


O  ministro  da  Fazenda,  Gui- 
do Mantega,  disse  ontem  que 
o  relatório  do  FMI  (Fundo  Mo- 
netário Internacional)  que 
critica  os  gastos  do  governo 
brasileiro  é  incoerente.  Se- 
gundo ele,  a  metodologia  pa- 
ra avaliar  a  dívida  bruta  do 
país  está  errada,  e  o  FMI  su- 
perestima o  impacto  dos  gas- 
tos sobre  as  contas  públicas. 


Tecnologia 


Apple  corta  preço 
de  iPad  no  Brasil 

A  Apple  reduziu  os  preços 
das  versões  do  iPad  ven- 
didos no  Brasil  na  sua  lo- 
ja oficial  em  entre  R$  50  e 
R$  200,  após  a  apresenta- 
ção de  novos  modelos.  Os 
valores  vão  de  R$  1.649 
a  R$  2.449  (era  R$  2.499). 
O  preço  do  iPad  mini  foi 
mantido  (entre  R$  1.249 
e  R$  2.049),  assim  como  o 
do  iPad  2  (entre  R$  1.349 
eR$  1.649).  ©  metro 


O  ministro  questionou  as 
ressalvas  do  FMI  em  relação 
à  política  fiscal.  Segundo  ele, 
as  reduções  de  impostos  e  os 
aumentos  de  gastos  contri- 
buíram para  manter  a  ativi- 
dade  económica  em  meio  à 
crise  internacional  e  o  relató- 
rio contradiz  recomendações 
do  próprio  Fundo  para  com- 
bater a  crise.  ®  metro 


Saúde 


Anvisa  suspende 
lote  de  pipoca 

A  Anvisa  (Agência  Nacio- 
nal de  Vigilância  Sanitá- 
ria) proibiu  a  distribuição 
e  venda  do  Lote  123  do 
produto  Pipoca  Nacional, 
da  marca  Brasileira,  por 
conter  uma  quantidade 
de  aflatoxina  acima  do  li- 
mite máximo  aceito  pelas 
regras  brasileiras.  A  subs- 
tância, em  grandes  con- 
centrações, pode  ter  efei- 
to cancerígeno.  ©  metro 
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Classe  C  aumenta  empreendedorismo  no  setor  de  beleza  e  bem-estar  irodrigo  de  oliveira/agência  sebrae 


Novos  nichos 
podem  gerar 
bons  negócios 

Oportunidade.  Crescimento  da  renda  da  ciasse  C  e  do  mercado 
digitai  impuisionam  as  buscas  por  empreendimentos  no  país 


De  um  comércio  local  a 
uma  plataforma  on-line  pa- 
ra clientes  globais,  são  mui- 
tas as  oportunidades  para 
empreender.  Segundo  o  Se- 
brae (Serviço  Brasileiro  de 
Apoio  às  Micros  e  Pequenas 
Empresas),  aproximadamen- 
te 20  milhões  de  brasileiros 
comandam  o  próprio  negó- 
cio, número  que  deve  se  ele- 
var com  a  expansão  do  em- 
preendedorismo no  Brasil. 

"O  aumento  do  poder  de 
consumo  da  classe  C  tem 
interferido  muito  nas  opor- 
tunidades de  negócios.  Não 
só  pelo  aumento  da  deman- 
da por  serviços  que  já  estão 
no  mercado,  mas  também 
por  novos  serviços  desen- 
volvidos para  atender  essa 
clientela",  analisa  a  geren- 
te da  Unidade  de  Atendi- 
mento Individual  do  Se- 
brae, Jaqueline  Almeida, 
citando  como  exemplo  se- 
tores  de  beleza,  educação, 
alimentação  e  turismo. 
"São  atividades  que  pro- 
porcionam uma  sensação 
de  bem-estar  que  essa  nova 
classe,  uma  vez  que  foram 
satisfeitas  as  suas  necessi- 
dades essenciais,  também 
busca",  diz  ela. 

Um  outro  segmento  que 


"Depois  de  anos  de  experiência  no  mercado  de 

trabalho,  pessoas  que  se  formaram  há  10  ou 

15  anos  passam  a  considerar  o  empreendedorismo.11 


MARCELO  AIDAR,  COORDENADOR  ADJUNTO  DE 
EMPREENDEDORISMO  E  NOVOS  NEGÓCIOS  DA  FGV 


Entre  os  empreendedores 
que  iniciaram  um  negócio 
em  2012: 


26% 


têm  entre 
O  35  e  44  anos 


4|  y|Q/  têm  entre 
±4/0  45  e  54  a 


nos 


7Qy  têm  mais 
/O  de  55  ano: 


se  mantém  em  alta  é  o  se- 
tor de  franquias.  "A  taxa 
de  mortalidade  das  fran- 
quias é  de  apenas  5%  e  o 
crescimento  médio  do  fa- 
turamento  em  2012  foi  de 
16,25%",  explica  a  gerente, 
apontando  como  vantagens 
o  apoio  do  franqueador, 
com  o  repasse  de  know- 
-how,  acompanhamento  e 
até  o  apoio  na  escolha  do 
ponto  de  venda  ideal. 


Entre  os  negócios  ino- 
vadores, o  mercado  de  ga- 
mes é  a  bola  da  vez.  "Não 
existe  uma  fórmula  mágica 
para  criar  um  novo  Angry 
Bird,  mas  vemos  os  games 
como  uma  grande  tendên- 
cia de  comunicação",  ava- 
lia o  líder  do  curso  de  Ga- 
me Market  da  ESPM  (Escola 
Superior  de  Propaganda  e 
Marketing),  Guilherme  Ca- 
margo. Para  ele,  o  grande 
desafio  dos  empreendedo- 
res digitais  é  unir  uma  boa 
ideia  com  um  plano  de  ne- 
gócios adequado,  capaz 
de  monetizar  o  produto  e 
atrair  pessoas. 

Para  aqueles  que  que- 
rem empreender,  o  Se- 
brae conta  com  uma  rede 
de  mais  de  700  pontos  de 
atendimento,  um  Cali  Cen- 
ter  (0800  570  0800)  e  um 
portal  (www.sebrae.com. 
br),  com  informações  so- 
bre cursos,  oficinas  e  con- 
sultorias. ®  METRO 


Andrea  já  fazia  fotos 
lindas  para  seus  clientes. 
Só  faltava  foco  em  um 
plano  de  crescimento. 


Ninguém  abre  um  estúdio  de  fotografia  por  ter  talento 
para  planejamento,  Para  isso  existe  o  Sebrae,  para  ajudar 
na  gestão  do  seu  negócio.  Palestras,  cursos,  consultorias, 
tudo  na  medida  para  a  sua  microempresa  prosperar 
e  crescer,  Tem  uma  microempresa?  Raça  um  grande 
negócio:  procure  o  Sébrae.  Ligue  0800  570  0800 

Pfsn&jsm&nto  Estratégico  j  Piano  efe  Mârkâting  /  tntem&t 
Associativismo  /  Gestão  Financeira  /  Tributação  /  Gestão  de  Pessoas 
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'Isso  não  se  faz',  censurou  a  alemã  i  yves  herman/reuters 


Espionagem.  Merkel 
critica  EUA  por  'violação 
inaceitável  de  confiança' 


Depois  de  ser  informada  so- 
bre a  existência  de  um  su- 
posto grampo  em  seu  te- 
lefone celular,  a  chanceler 
alemã,  Angela  Merkel,  acu- 
sou os  Estados  Unidos  de 
uma  "violação  inaceitável 
de  confiança". 

Falando  durante  um  en- 
contro de  líderes  europeus, 
em  Bruxelas,  Merkel  suge- 
riu que  o  episódio  acarreta- 
rá na  revisão  de  acordos  de 
partilha  de  dados  com  Wa- 
shington. "Não  é  apenas  so- 
bre mim,  mas  sobre  cada  ci- 
dadão alemão.  Precisamos 
ter  confiança  nos  nossos 
aliados",  disse. 

A  líder  alemã  discutiu 
o  assunto  com  seu  colega 
francês,  François  Hollande. 
Denúncias  divulgadas  es- 
ta semana  pelo  jornal  "Le 
Monde"  dão  conta  de  que 
os  EUA  monitoraram  70  mi- 
lhões de  chamadas  telefóni- 
cas de  franceses  em  apenas 


"Repito  que  a 
espionagem  entre 
amigos  não  é  aceitável 
contra  qualquer  pessoa, 
e  isso  vale  para  todos  os 
cidadãos  da  Alemanha/1 

ANGELA  MERKEL,  CHANCELER  ALEMÃ 

um  mês.  A  Itália  também  te- 
ria sido  alvo  da  espionagem 
americana. 

Questões  de  segurança 
nacional  não  são  da  com- 
petência da  União  Euro- 
peia, mas  as  denúncias  de- 
vem dominar  a  cúpula,  que 
termina  hoje.  Na  chegada 
ao  evento,  ontem,  vários  lí- 
deres expressaram  choque 
com  a  prática.  "Eu  apoio 
Merkel.  Precisamos  colocar 
todos  os  fatos  na  mesa",  dis- 
se o  primeiro-ministro  ho- 
landês, Mark  Rutte.  ©  metro 


Dilma  volta  a  defender 
marco  civil  para  dados 


A  presidente  Dilma  Rousseff, 
que  também  teria  sido  espio- 
nada pela  NSA  (sigla  em  in- 
glês para  agência  nacional  de 
segurança),  voltou  a  defender 
a  implantação  de  um  marco 
civil  global  para  a  proteção 
de  dados.  Segundo  ela,  a  luta 


contra  o  terrorismo  não  pode 
ser  um  "álibi"  para  a  "guerra 
cibernética". 

"Merkel  está  questionan- 
do de  forma  bastante  clara  es- 
ta violação",  apontou  a  presi- 
dente, em  entrevista  à  rádio 
mineira  Itatiaia.  ®  metro 


Rússia  nega  pedido  de 
liberdade  a  brasileira 

Greenpeace.  Bióloga  segue  presa  com  29  pessoas  até,  peio  menos,  24  de  novembro,  quando 
termina  o  prazo  das  investigações.  Tribunal  desconsidera  carta  de  embaixador  do  Brasil 


Ana  Paula  protestava  contra  a  exploração  de  petróleo  no  Ártico  1  divulgação/reuters 


A  Justiça  russa  negou  o  pe- 
dido de  liberdade  provisó- 
ria, mediante  pagamento 
de  fiança,  à  brasileira  Ana 
Paula  Maciel.  A  ativista  do 
Greenpeace,  está  detida 
com  29  pessoas  desde  19  de 
setembro,  sob  a  acusação  de 
vandalismo. 

Na  decisão,  o  tribunal 


não  considerou  a  carta  de 
garantia  assinada  pelo  em- 
baixador brasileiro  na  Rús- 
sia, Fernando  Barreto.  Pelo 
documento,  Ana  Paula  asse- 
gurava seu  comparecimen- 
to ante  autoridades  durante 
as  investigações.  A  liberda- 
de provisória  já  havia  sido 
negada  aos  outros  ativistas. 


A  expectativa,  agora,  é 
que  Ana  Paula  seja  libertada 
em  24  de  novembro,  quan- 
do a  polícia  deve  finalizar  o 
inquérito.  A  brasileira  esta- 
va em  um  barco  que  fazia 
um  protesto  contra  a  explo- 
ração de  petróleo  no  Ártico. 

Na  quarta,  o  comité  de 
investigação  russo  mudou 


a  acusação  contra  os  ativis- 
tas do  Greenpeace  -  que, 
antes,  respondiam  por  pira- 
taria. "Vamos  contestar  vee- 
mentemente as  acusações 
de  vandalismo,  assim  como 
fizemos  com  as  de  pirataria. 
Ambas  são  fantasiosas",  dis- 
se a  organização,  em  nota. 

METRO 


Diz  deputado.  Irã  parou  de 
enriquecer  urânio  a  20% 


Um  importante  deputado 
iraniano  afirmou  que  o  país 
parou  de  enriquecer  urânio 
em  níveis  que  poderiam  le- 
var à  construção  da  bomba 
atómica. 

"A  discussão  sobre  a  sus- 
pensão ou  interrupção  do 
enriquecimento  (a  20%)  é 
inútil,  porque  nenhuma  pro- 
dução está  em  andamen- 
to no  atual  momento",  dis- 
se Hossein  Naqavi  Hosseini, 


vice-presidente  da  Comissão 
de  Segurança  Nacional  do 
Parlamento. 

Caso  seja  confirmada,  a 
decisão  será  surpreenden- 
te. Especialistas  acredita- 
vam que  o  Irã  tentaria  usar 
a  questão  do  enriquecimen- 
to como  moeda  de  barganha 
para  convencer  a  comunida- 
de internacional  a  suspen- 
der as  sanções  económicas 
contra  o  país.  @  metro 


Portugal.  Justiça  manda 
reabrir  caso  Madeleine 


A  Justiça  portuguesa  orde- 
nou a  reabertura  do  inqué- 
rito sobre  o  desaparecimen- 
to da  garotinha  britânica 
Madeleine  McCann.  Segun- 
do os  promotores,  há  novas 
pistas  sobre  o  caso. 

A  decisão  veio  depois  que 
a  polícia  de  Londres  abriu, 
em  julho,  uma  investigação 
independente  sobre  o  sumi- 
ço da  menina.  Madeleine  de- 
sapareceu em  maio  de  2007, 
em  uma  praia  de  Algarve,  en- 
quanto seus  pais  jantavam 
em  um  restaurante  próximo 
ao  quarto  onde  estavam  hos- 
pedados. Portugal  encerrou  o 
inquérito  em  2008. 

Os  promotores  portugue- 
ses não  deram  detalhes  sobre 
as  novas  linhas  de  investiga- 
ção. Em  Londres,  a  notícia  foi 
bem-recebida.  Os  agentes  bri- 
tânicos ressaltaram,  entre- 
tanto, que  as  duas  iniciativas 
estão  no  começo. 

"Esse  novo  momento  é 


Menina  desapareceu  aos  3  anos 


I  ARQUIVO/REUTERS 


encorajador,  mas  ainda  te- 
mos um  caminho  longo  a 
percorrer,  e,  como  acontece 
com  todas  as  grandes  inves- 
tigações, nem  todas  as  linhas 
trarão  resultados",  ponderou 
Mark  Rowley,  especialista  da 
polícia  londrina. 

Recentemente,  os  agentes 
receberam  centenas  de  liga- 
ções que  poderiam  levar  ao 
suposto  autor  de  um  seques- 
tro. O  homem  seria  alemão 
ou  escandinavo.  ©  metro 


1  UMA  LINHA  COMPLETA  PARA 
'         TODAS  AS  NECESSIDADES. 
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GRAND  SIENA  ESSENCE  1.6 
16V  FLEX  2014 


por 


R$  31.100 


ARCO  N  D1CIO  NA  DO,  DIREÇÃO  HIDRÁULICA, 
AIR  &AG  DUPLO  Ê  FREIOS  ABS,  VIDROS 
DIANTEIROS  E  TRAVAS  ELÉTRICOS- 


LÍNEA  ESSENCE  1.8 
16V  FLEX  2014 


por  R$  37.200 

AR-CGNDICIONADO,  DIREÇÃO  HIDRÁULICA, 
AIR  6AG  DUPLO  £  FREIOS  AfíS,  VãDROS, 
RETROVISORES  E  TRAVAS  ELÉTRICOS. 
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CONCESSIONÁRIAS 
PARTICIPANTES 


Veículos  na  cor  sólida,  ano  de  fabricação  20 1  3r  modela  2014.  Oferta  &  com  benção  de  1 1*1  e  íCMS  com  desconto  de  fabrica  exclusivo  para  loxistds  com  isenção  Oferras  válidas 
até  31/10/2013.  'Comulle  m  modelas  disportív&h  na  promoção.  Etloqu*  de  5.000  unidades  de  alarme  anrifurru.  CENTRAL  DE  RELACIONAMENTO:  0800  707  fOOO. 
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Tudo  pronto  para  o 


ESPECIAL 


Enem 


I 

V 


Elas  são 
maioria 

Mulheres  representam 
58,3%  dos  7,1  milhões  de 
inscritos  no  Enem,  diz  o 
Inep.  Em  números,  isso 

significa  que  existem 
4.185.223  candidatas  e 

2.988.351  candidatos. 

Ou  seja:  elas  superam 
o  grupo  de  homens  em 
mais  de  um  milhão. 


ADRIANO  VIZONI/FOLHAPRESS 


Neste  final  de  semana,  26  e 
27,  cerca  de  7,1  milhões  de 
estudantes  de  todo  o  país 
vão  participar  do  Enem  (Exa- 
me Nacional  do  Ensino  Mé- 
dio) com  o  objetivo  de  testar 
os  conhecimentos  do  Ensino 
Médio  e  ainda  tentar  garantir 
uma  vaga  na  faculdade. 

Em  ambos  os  dias,  as  pro- 
vas começam  impreterivel- 
mente às  13h,  pelo  horário 
oficial  de  Brasília,  mas  os  por- 
tões dos  locais  abrem  às  12h. 
É  importante  que  os  candida- 
tos cheguem  cedo,  entre  12h  e 
12h30,  para  evitar  que  fiquem 
de  fora.  Não  haverá  tolerância. 

Vai  cair  o  quê? 

No  sábado,  26,  serão  apli- 
cados exames  das  Ciências 
Humanas  e  suas  Tecnolo- 
gias, que  abrangem  conteú- 
dos das  disciplinas  de  Geo- 


Chegou  a  hora.  Exame  Nacional  do  Ensino 
Médio  acontece  neste  fim  de  semana  e  pode 
garantir  aos  aiunos  uma  vaga  na  faculdade 


grafia,  História,  Filosofia, 
Sociologia,  e  também  das 
Ciências  da  Natureza  e  suas 
Tecnologias,  que  trazem 
questões  de  Química,  Física 
e  Biologia.  São  45  questões 
para  serem  resolvidas  em  4 
horas  e  30  minutos. 

Já  no  domingo,  27,  os 
alunos  serão  testados  em 
provas  de  Linguagens,  Códi- 
gos e  suas  Tecnologias,  que 
vão  abordar  assuntos  de  Lín- 
gua Portuguesa,  Literatura, 
Língua  Estrangeira  (inglês 
ou  espanhol),  Educação  Fí- 
sica, Artes  e  Tecnologia  da 
Informação  e  Comunicação, 
e  ainda  Matemática  e  suas 


Tecnologias.  Ao  todo,  são  45 
questões.  Neste  dia  também 
será  aplicada  uma  redação, 
que  pede  um  texto  disserta- 
tivo-argumentativo  de  até 
30  linhas  sobre  um  tema, 
em  geral,  da  atualidade.  Por 
conta  disso,  a  prova  do  do- 
mingo será  mais  longa:  5 
horas  e  30  minutos. 

É  recomendado  aos  alu- 
nos que  calculem  e  adminis- 
trem o  tempo  de  resolução 
da  prova,  deixando  um  pe- 
ríodo para  preenchimento 
do  cartão-resposta.  Não  po- 
de haver  rasuras  nas  ques- 
tões ou  as  mesmas  serão 
desconsideradas. 


Fique  atento 

Durante  os  exames,  os  alu- 
nos não  podem  utilizar  li- 
vros, aparelhos  celulares, 
rádios  ou  relógios,  tanto  ana- 
lógico como  digital.  Também 
não  será  aceito  uso  de  boné, 
chapéu,  viseira,  gorro  e  ócu- 
los-escuro.  Os  lanches,  as- 
sim como  água  e  outros  lí- 
quidos, podem  ser  levados 
e  devem  ser  depositados  ao 
lado  das  cadeiras  dos  can- 
didatos. Bebidas  alcoólicas 
são  proibidas. 

Resultados 

Os  gabaritos  oficiais  da  par- 
te objetiva  dos  exames  se- 
rão divulgados  na  página 
do  Inep  (portal.inep.gov.br/ 
enem)  até  30  de  outubro.  Já 
a  data  dos  resultados  indivi- 
duais dos  alunos  ainda  não 
foi  divulgada.  ®  metro 


O  que  levar  nas  provas? 


Não  esqueça  de  separar  os 
itens  de  primeira  necessi- 
dade para  os  dois  dias. 

1.  Documento  de 
identificação  originai 
com  foto  (RG  ou  CNH, 
por  exemplo). 

2.  Caneta  esferográfica 
de  tinta  preta, 
fabricada  em  material 
transparente. 

3.  Lápis  e  borracha  (ou 
lapiseira)  podem  ser 
usados,  mas  devem 
ficar  na  embalagem 
porta-objetos  que 
será  distribuída  aos 
participantes  e  guardada 
embaixo  da  carteira. 


26  e  27/10 

Provas  às  ISh 

Portões  abertos  às  12h 
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Ataque 
cibernético 

Pesquisadores  da  RSA 
apontam  que  o  Cavalo  de 
Tróia  Bugat  está  sendo 
usado  para  sequestrar 
códigos  de  autenticação 

em  banda  externa 
enviados  a  clientes  de 
bancos. 


Smartphones  aguçam 
interesse  de  criminosos 


Segurança  na  telefonia.  0  desenvolvimento  da  economia  brasileira,  a  alta  exposição  do  país  e 
a  distração  dos  usuários  aumentam  o  número  de  fraudes  cibernéticas  por  meio  dos  aparelhos 


Estado  e  empresas  devem  olhar  segurança  e  o  usuário  i  andrewburton/gettyimages 


Nos  últimos  três  anos,  os 
celulares  inteligentes  vi- 
raram mania  nacional: 
são  16  milhões  de  usuá- 
rios brasileiros.  Mas,  mes- 
mo sendo  um  mercado  em 
recente  expansão,  os  ciber- 
criminosos  não  perdem 
tempo  e  disseminam  a  fal- 
ta de  segurança  com  gol- 
pes e  vírus. 

Em  pesquisa  divulgada 
pela  Microsoft,  no  início 
do  ano,  45%  dos  brasileiros 
entrevistados  apontaram 
como  maior  preocupação 
o  roubo  de  senhas. 

Por  outro  lado,  apenas 
47%  dos  participantes  afir- 
maram atualizar  as  infor- 
mações que  os  ajudam  a 
prevenir  roubo  de  identi- 
dade e  somente  25%  man- 
têm uma  senha  para  blo- 
quear a  tela  dos  aparelhos. 

Responsabilidades 

No  entanto,  manter  a  se- 
gurança do  celular  não  é 
apenas  responsabilidade 
do  dono  do  aparelho.  Para 
o  delegado  Carlos  Eduar- 
do Miguel  Sobral,  chefe 
da  unidade  de  Repressão  a 
Crimes  Cibernéticos  da  Di- 
reção-Geral  da  Polícia  Fe- 
deral, essa  é  uma  tríplice 
aliança  entre  o  Estado,  a 
empresa  e  o  usuário. 

"As  polícias  Federal  e  Ci- 
vil possuem  meios  para 
combater  esse  tipo  de  cri- 
me. As  empresas  sabem  que 
um  ambiente  inseguro  afas- 
ta as  pessoas,  enquanto  os 
criminosos  se  aproveitam 
da  distração  do  usuário  pa- 
ra instalar  um  programa  es- 


45% 


dos  brasileiros  entrevistados 
pela  Microsoft  afirmaram  estar 
preocupados  com  o  roubo  de 
suas  senhas  de  smartphones.  No 
entanto  somente  25%  mantêm 
uma  senha  de  bloqueio. 


16  mi 

de  usuários  brasileiros  já 
utilizam  smartphones  no 
país  nos  últimos  três  anos, 
segundo  a  Microsoft. 


pião",  afirma  Sobral. 

O  smartphone  é  tão  vul- 
nerável a  ataques  de  hac- 
kers  quanto  qualquer  ou- 
tro dispositivo  eletrônico, 
mesmo  porque  eles  estão 
cada  vez  mais  interligados. 

A  nuvem,  por  exemplo, 
é  um  mecanismo  que  po- 
de armazenar  todos  os  da- 
dos do  usuário  em  um  úni- 
co lugar.  Muitas  pessoas 
podem  pensar  que,  com  is- 
so, suas  informações  estão 
a  salvo  de  criminosos  vir- 
tuais, mas  Marcos  Nehme, 
diretor  da  Divisão  Técni- 
ca da  empresa  de  seguran- 
ça RSA,  explica  que  não  é 
bem  assim. 

"A  nuvem  facilita  a  mo- 
bilidade e  a  acessibilidade 
e  é  uma  maneira  de  man- 
ter a  informação  disponí- 
vel de  qualquer  ponto  do 
planeta,  não  necessaria- 
mente segura",  afirma. 


Atenção:  40%  dos  golpes 
acontecem  via  torpedos 


Segundo  uma  pesquisa  do 
IDC  (empresa  especializa- 
da em  tecnologia  de  infor- 
mação), realizada  em  mais 
de  20  países,  40%  dos  golpes 
realizados  em  smartphones 
acontecem  via  torpedos  que 
incitam  o  usuário  a  assinar 
falsos  serviços,  32%  vêm  da 
transformação  do  celular 
em  rede  zumbi  -  controla- 
da por  criminosos  -  e  28% 
por  roubo  de  informações 
pessoais. 

Como  consequência, 
o  Brasil  já  é  o  quarto  país 
em  ataques  mundiais  de 
pishing  -  golpe  virtual  pa- 


ra roubar  informações  pes- 
soais ou  corporativas  -  atrás 
somente  do  Reino  Uni- 
do, Estados  Unidos  e  Cana- 
dá. Isso  acontece  por  causa 
do  crescimento  económico 
brasileiro  nos  últimos  tem- 
pos e  a  visibilidade  por  con- 
ta de  grandes  eventos  espor- 
tivos como  Copa  do  Mundo 
e  Olimpíadas.  Assim,  o  país 
acaba  ficando  mais  exposto. 

"Quanto  mais  o  brasilei- 
ro usa  o  smartphone,  mais 
os  criminosos  se  interes- 
sam pelo  mercado  nacio- 
nal", afirma  o  delegado  So- 
bral. ®  METRO 


Atenção 


Dicas  de 
segurança 

Os  especialistas  em  ci- 
bercrimes  afirmam  que 
não  há  como  garantir 
100%  de  segurança  em 
smartphones,  mas  é 
possível  minimizar  as 
ações  de  criminosos 
com  alguns  passos  fun- 
damentais: 

1 Senha 
Sempre  mantenha  uma 
senha  para  desbloqueio. 

2Logout 
Feche  sessões  de  e-mail 
e  de  redes  sociais. 

3 Conexão  fechada 
Use  apenas  wi- 
fi  criptografado  (com 
proteção). 

4 Sites  proibidos 
Não  acesse  a  sua 
conta  bancária  de 
lugares  públicos. 

5 Proteção 
Passe  sempre  um 
antivírus,  para  evitar 
invasões. 

Aplicativos 

Cuidado  ao  instalar  apli- 
cativos. "Ao  baixar  o 
aplicativo,  olhe  quem 
o  desenvolveu  e  verifi- 
que quantos  aplicativos 
aquela  empresa  desen- 
volveu. Normalmente 
uma  empresa  desenvol- 
ve vários  ao  mesmo  tem- 
po", alerta  Marcos  Neh- 
me, da  RSA.  ®  metro 


Ministério 
Público  Federal 
tem  canal  de 
denúncia 

Os  interessados  em  co- 
laborar com  as  inves- 
tigações da  Polícia 
Federal  podem  denun- 
ciar cibercrimes  por 
meio  de  um  canal  di- 
reto  da  procuradoria. 
Basta  acessar:  www. 
prsp.mpf.gov.br/noti- 
cias-prsp/aplicativos/ 
digi-denuncia. 


Carrefour  (té 

Faz  a  conta.  Faz  Carrefour. 

Faz  barato, 
mais. 
melhor. 


> 


Hora  cb  ftecreio! 

A  Nestíé  ajuda  a  montar  a  lancheira  do  seu  Filho  de  um  jeito  gostoso  e  equilibra  do*  Veja  algumas. 


Ofertas  válidas  de  25a  27/10 


-r  -r 


Papinha 
Nestlè 

sabores 
115g;i20f£ 

O  47 

y  cada 

sabores  -lBOjj 


>;  É  importante  saber: 


»  Combinar  afi mentos  dos 
grupos  dos  cereais,  leites^ 
e  frutas  é  uma  maneira 
de  deixar  d  lanche  do 
seu  filho  mais  equilibrado 
e  nutritivo, 

•  Leites  e  iogurtes  sâo 
importantes  fonte  de 
cálcio  e  devem  fazer 
parte  de  sua  alimentação 
diariamente, 

•  Recomenda-se  que.  pelo 
menos  50%  dos  cereais 
consumidos  no  diap  sejam 
integrais. 


Alimento  à  Base  de  Soja  Sol I ys 

$âborôs -20Oml 

Faz  mais  por  menos 


Iogurte  Polpa 
MinhoouN&fiton 


08007242822 

www,ca  rref ourcom,  br 

Todos  os  dias,  das  9h  às  21  h 


-  A\ DDrafni  pombdii  hÍ  aeraji  \-±Jidai  am  □  Caiiho  Cwirfour 

*  Úi  plMttt  óflLlftUHk»  díMc  impunrt»  ní  >W  vUibái  durante  uri  VFjghKW. 

« PgnMi  *  pjhwiicni»  «"i  4*  Hf«mt»  w>  M*>  *  $#J*  pnj*»-  Pw*  Òhhjh1*  phiw,  «wuli^  tm^n  nfc  J iw*  ç  CRt  «h  «m 

*  (.'umprav  puvebfb.^  c/nu-u1  juros  serln  lora^bi  dcrtminenie  na  nu  Cinira.  matuJ.  Cuavulrc  mu  hinice  ao.  L1J1. 
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MrtKvUtbsd*23  n,£?fl&/20c3.  para  tod»s**qina  Cafnrfm*  dofsttdu  do  fila  de  Jwiaim  GnAvn«  BquonCidnda  rTmimedi!  1&td*tf  imUodei  por  lojí. 


|  Nêstle 

Faz  Bem 


Canrfour  cubra  ranfi  de  aniudhk.  CptuuIIci  Idbcl*  nitrir. 


4  ITUfláf  fifu  i  cid  ude  iiinp\>; 


ÚLTIMOS  DIAS! 


.ir  tf 


»  ■  «4 


*1  ' 


i  É  muito  mais  que  circo. 


De  Terça  à  Quinta:  20h30 
Sexta:  16h30  e  20h30 
Sábado  e  Feriados:  I2h00,  16h30  e  20h30 
Domingo:  IZhOO,  lGhOO  e  19h30 

Ingiesfios  à  vctida  nas  bilhelenas 
Tihany,  I  o]  ns  >S^^^^fi  HÉ^i 

Hiachuelú  do  Bfl^ffllTSMSjllMjJA^B 
Nova  América  c  IpP^Pjflí 

Si  raiva  ■ty^jyrjMjj^yy^yKJ 

do  s  Sho  p  pi  ng  s  líífflSSSE^  4U^S 

Norte  e  Rio  Sul .  I  ' 


AV.  DAS  AMÉRICAS  9.600 

ESTACIONAMENTO  COM  SEGURO  R$20.00 
INFORMAÇÕES:  (21)  7122  -  1 122 
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CULTURA 
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Christian 
-  Grey 

Contrariando  todas  as 
expectativas  -  inclusive 
as  do  Metro  Jornal, 
publicadas  há  uma 
semana  -  Jamie  Dornan 
conquistou  o  papel  do 
sedutor  Christian  Grey  na 
adaptação  cinematográfica 
do  livro  erótico  "50  Tons 
de  Cinza".  O  papel  pode 
catapultar  a  trajetória  em 
Hollywood  do  ator  irlandês 

de  31  a/ios.  Até  então, 
ele  é  mais  conhecido  por 
seus  personagens  na  TV, 
como  o  xerife  Graham,  de 
"Once  Upon  a  Time",  e  Paul 


Mariana  de  Moraes  sobe  hoje  ao  palco  do  CCBB 1  luciana  soares/  divulgação 


Uma  musa 


I  cheia  de  bossa 

'0  Poeta  do  Encontro'  Mariana  de  Moraes,  neta  de  Vinícius,  faz  show 
em  homenagem  ao  avô,  hoje,  no  Centro  Cultural  Banco  do  Brasil.  No 
palco,  ela  vai  relembrar  a  obra  do  artista  em  suas  célebres  parcerias 


"Quando  eu  era  criança,  ado- 
rava cantar,  e  cantava  com  a 
Gal  Costa,  que  era  amiga  da 
minha  mãe  [a  atriz  Vera  Bar- 
reto Leite].  Quando  meu  avô 
descobriu  que  eu  era  afina- 
da, fez  questão  de  me  dar  um 
gravador.  O  Vinícius  era  as- 
sim: sempre  que  ele  via  al- 
guém com  talento  para  algo, 
ajudava,  incentivava  e  contri- 
buía." É  essa  reflexão  que  faz 
Mariana  de  Moraes,  neta  do 
Poetinha,  sobre  a  convivên- 
cia estimulante  que  teve  com 
o  avô,  cujo  centenário  está 
sendo  celebrado  neste  mês. 

E  é  movida  a  doces  lem- 
branças que  a  atriz  e  cantora 
carioca,  de  44  anos,  levará  ho- 
je, às  21h,  ao  palco  do  CCBB, 
um  show  de  tributo,  dentro 
do  projeto  "Vinícius,  o  poeta 
do  encontro",  que  terá  como 
base  a  obra  de  Vinícius  de  Mo- 
raes e  suas  parcerias  musicais. 

"A  maior  lembrança  que 
tenho  de  meu  avô  foi  de 
quando  eu  cantei  uma  músi- 
ca da  'Arca  de  Noé',  com  vá- 
rios artistas.  Ele  foi  um  ho- 


|  ÁLBUM  DE  FAMÍLIA 


"0  Vinícius  era  assim: 
sempre  que  ele  via 
alguém  com  talento 
para  algo,  ajudava, 
incentivava  e  contribuía/1 

MARIANA  DE  MORAES 

mem  muito  generoso.  A  obra 
dele  é  incrível,  não  sei  nem 
como  definir.  É  uma  obra  de 
um  grande  poeta,  um  grande 
compositor  da  música  brasi- 
leira", exalta  Mariana. 


No  CCBB,  ela  estará  acom- 
panhada de  Guto  Wirtti  (vio- 
lão, arranjos  e  produção  mu- 
sical), e  de  Marcelo  Costa 
(percussão).  "Eu  tenho  a  mis- 
são de  cantar  Carlos  Lyra  e  to- 
dos os  outros  parceiros,  o  que 
é  muito  divertido.  Estou  sen- 
tindo muito  prazer  de  fazer 
esse  show,  pois  fui  descobrin- 
do e  lembrando  várias  músi- 
cas", comemora. 

Mariana  também  festeja 
o  interesse  pelos  jovens,  que 
estão  descobrindo  a  extensa 
obra  de  Vinicius  de  Moraes: 

"Todas  as  escolas  públi- 
cas do  Brasil  o  estão  homena- 
geando, estudando  a  poesia 
dele,  buscando  o  romantis- 
mo, tratando  de  histórias,  de 
suas  músicas.  E,  geralmente, 
adolescentes  acham  poesia  e 
literatura  chatas.  Mas,  muitos 
o  estão  descobrindo,  e  se  en- 
cantando com  a  beleza  de  sua 
obra,  de  seus  textos." 


GISLANDIA 
GOVERNO 

METRO  RIO 


Parcerias  com  Toquinho 


A  série  de  homenagens  a  Vi- 
nicius de  Moraes  no  CCBB  se 
encerra  neste  fim  de  semana, 
com  os  cantores  Moyseis  Mar- 
ques e  Marcello  Gonçalves 
(violão  7  cordas),  que  mostra- 
rão as  parcerias  dele  com  To- 
quinho. Os  shows  acontecem 
sábado  e  domingo. 

No  palco,  serão  relembra- 
dos clássicos  da  dupla  como 
"Tarde  em  Itapoã",  "Carta  ao 


Tom  74",  além  de  "Galinha 
d'angola"  e  o  "Porquinho",  da 
Arca  de  Noé'.  @  g.g. 

No  CCBB  (rua  Primeiro  de  Mar- 
ço, 66,  Centro.  TeL:  3808-2020). 
Shows  na  tenda  anexa  na  praça 
dos  Correios.  Mariana  de  Mo- 
raes e  Guto  Wirtti,  hoje,  2ih. 
Moyseis  Marques  e  Marcel- 
lo Gonçalves,  amanhã  e  dom., 
2ih.  Ingressos  R$  10.  Livre. 


Moyseis  Marques 


I  JOAQUIM  NABUCO/  DIVULGAÇÃO 


Barrafor 


Besouro 


Bracom  Caer 


Dive 


Superior 


Av  Ayrton  Sawa.  2.5*1-6 
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Ford  Empresas:  (11)  4174-3929 

Respeite  os  limites  de  velocidade.  ff 


PordCr&dit 


Ccnaor™  Macic*:.  ii  Ford 
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CARTÃO  FORD  ITAEJCARP.  SOLICITE  JA  D  SEU. 
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Ridley  Scott  filma  roteiro 
original  de  autor-fetiche 


Estreia  hoje. 

Vencedor  do 
Puiitzer  e 
queridinho  de 
Hollywood,  Cormac 
McCarthy  reúne 
estrelas  na  trama 
sombria  de 
'0  Conselheiro 
do  Crime' 

Após  ter  uma  leva  de  livros 
adaptados  para  o  cinema, 
Cormac  McCarthy  parece  ter 
se  rendido  de  vez  a  Holly- 
wood. Com  "O  Conselhei- 
ro do  Crime",  que  chega  ho- 
je aos  cinemas,  o  autor  de  80 
anos  faz  sua  estreia  em  rotei- 
ros originais  para  as  telas. 

Vencedor  do  Puiitzer,  prin- 
cipal premiação  literária  dos 
Estados  Unidos,  o  autor  de 
"Onde  os  Fracos  Não  Têm 


Brad  Pitt  (esq.)  e  Michael  Fassbender  integram  elenco  estelar  de  '0  Conselheiro  do  Crime'  i  divulgação 


Vez"  é  conhecido  pela  crueza 
e  a  violência  com  que  retrata 
o  sudoeste  americano.  É  es- 
se clima  que  o  espectador  po- 
de esperar  do  novo  filme,  que 
aliou  o  diretor  Ridley  Scott  a 
uma  constelação  de  atores. 

Michael  Fassbender  vive 
um  advogado  conhecido  co- 
mo Conselheiro.  Na  ânsia 
de  dar  riqueza  à  noiva  (Pené- 
lope Cruz),  ele  participa  de 
uma  transação  de  drogas  na 


'Não  há  nada  que  essas 
pessoas  [do  mundo  das 
drogas]  não  fariam/ 

JAVIER  BARDEM,  ATOR 

fronteira  entre  Texas  e  Méxi- 
co com  um  bandido  caricatu- 
ral (Javier  Bardem)  e  seu  inter- 
mediário (Brad  Pitt).  Como  é 
de  se  esperar  em  um  texto  de 
McCarthy,  a  negociação  dá  er- 


rado e  o  cartel  se  desmantela, 
com  a  eliminação  de  cada  um 
de  seus  elementos  das  piores 
formas  possíveis. 

"[No  mundo  das  drogas] 
você  lida  com  a  parte  mais 
sombria  do  ser  humano,  no 
sentido  de  que  não  há  nada 
que  essas  pessoas  não  fariam", 
disse  Bardem  à  "Reuters". 

Baseado  na  força  do  diálo- 
go, o  filme  foi  tido  pelo  jor- 
nal britânico  "The  Guardian" 


Mais  McCarthy  na  tela 


'Onde  os  Fracos 
Não  Têm  Vez' 

De  2007,  o  longa  dos  ir- 
mãos Coen  levou  Oscar 
de  filme,  direção,  rotei- 
ro e  ator  coadjuvante 
para  Javier  Bardem. 


'A  Estrada' 

Com  Viggo  Mortensen, 
o  filme  de  2009  trouxe 
o  ar  sombrio  do  autor. 


'The  Sunset  Limited' 

A  peça  virou  telefilme 
em  2011  com  Tommy 
Lee  Jones  e  Samuel  L. 
Jackson.  ®  metro 


Outras  estreias 


como  "peça  filmada".  Ou- 
tra curiosidade  apontada  pe- 
la publicação  é  que  a  direção 
de  Scott  -  em  geral  voltada  ao 
espetáculo  -  não  se  sobressaiu 
talvez,  justamente,  pelo  peso 
do  palavreado  na  produção. 

A  próxima  adaptação 
de  um  livro  de  McCarthy  é 
"Child  of  God".  Com  direção 
de  James  Franco,  o  filme  ain- 
da não  tem  data  de  estreia  no 
Brasil.  ®  metro 


'Meu  Passado  Me 
Condena  -  O  Filme' 

[Brasil,  2013],  de  Julia  Rezende. 
Com  Fábio  Porchat,  Miá  Mello. 

A  série  do  Multishow,  que 
estreia  sua  segunda  temporada 
na  próxima  quarta,  virou  filme. 
Porchat  e  Mello  vivem  um  casal 
recente  em  lua  de  mel  em  um 
cruzeiro.  A  trama  se  desenrola 
quando  eles  esbarram  com 
seus  ex-namorados  no  navio. 


'O  Verão  da  Minha  Vida' 

[EUA,  2013],  de  Nat  Faxon  e 
Jim  Rash.  Com  Steve  Carrell. 

Os  roteiristas  de  "Os  Descen- 
dentes" estreiam  na  direção 
nesta  comédia  apresentada  no 
Festival  de  Sundance.  O  filme 
narra  o  processo  de  amadure- 
cimento de  um  adolescente 
que  resolve  trabalhar  em  um 
parque  aquático  nas  férias. 


MARIZA  LEÀO  „ 


.  PAfltS  FÍLMÊS,  HKOF1LWÉ  GfcQ&O  RIMES,  WUPlUShdW.  IfLECtNÉ  r  ATTTUDí:  FtfODUÇÚtS 


ABIO  PORCHAT 


MIA  MELLO 


HOJE  SOMENTE  NOS  CINEMAS 


NAO  RECOMENDADO  PARA  MENORES  DE  1 2  ANDS  ^  :  D  RH   BED  4-=^       C  0 


Carrefour  i\ 

Faz  a  conta.  Faz  Carrefour. 

Quer  ofertas 
imbatíveis?  Â 
Faz  Carrefour.  ■ 


Ofertas  válidas  de  25  a  27/10 


Kl  BON 


Sor veto 
KíbonYõgo 

sabores 


Sorvete 
KtbonDlast 

^jp   sabores  - 1  litro 


"CrtdliKto  nafaiura  anr*  «ti  70 


Sorvete  Kíbon 
Sorveteria 

sabores  -  pote  -  T>5  litro 

73,2 


'Crf*dlT*de  na  faivra  amata  70  eJif>í, 


Sorvete  Kibon 
3  Seleçdes 

sabores 
pote- 1,5  litro 

47 


18«L 


Ekçítçaapfrclais. 


Sorvete  Kibon 

ttadidortal 
sabores  -  2  E tiros 


Cr4tfic«dd4tfrfakur««n  aié70  dl**. 


"Ci-frdiíwJe  na  tmwm  em*tí  70  dUM, 


^CPadttadQ  fM  ffttUfftHTI  É  k4  70  AHi  '0^  dcitOflflOâ  rKHpMdUUM  BíHar)CáadVM  SW AOCMK4tfid4A4fflCf  áWfilú  rifl-ffltuffi,  CJWttrOdtffW  Mdõ&TWTQdt&Ai  ChMCWW.fli       CijfflLãSrtrrtM    ffJicluiírftií  par  a -o  a  HAU  UflM  rtfiS  Lojo!  C-W  r<ClfXif"rti(r5!5i  Z7j 

n-icdinntc-ipasamGfrtn  comaCartfig  Cofrefaur.  Conajltc-  prodiitQS  poÉrtscponlcc  0  Cartio  CnrrcfEU'  cobra  tarifa  de  nnukbdc:  Consutln  tocaia  viguniELOaurTwiih  luatci  da  rpiokajor  ofertai  «tá  vmculodu  iíogLâarkfcsdc  c  poftii^raoacdbipagarnciitD  da 


08007242822 

w  ww.ca  r  ref  ourxom,  br 

Todos  os  diasr  das  9h  às  21  h. 


Írrl0rm#çfl#«  ma  Can*Mmr40ír 

*  Ajh  coropnu.  curcdadaj  hí  wrki  vUkJoii  cora  □  Crulia  Cknrcfbur, 

*  Di  plano*  anunzbikn  anar  rmpnrcw  vb  %fa  iriliaa*  JaraTiti  na  VigtiKaL 

■  fíKwi  th  pt|tfTKfl44  tf  «i  capeu»  k  bda  *  etda  pitthiK.  tPci  dtataft  paiac*.  ecMulÈe  euí  òe  jun»  a  CET  etn  <aro  ito*  c*a»dt>  civdriwiidoi  »  Camfoiff  SotifBf»  Hnetirap  em  anu  de  c 

*  ÇcKTpnu  pirccfadai  ç/  aa  si  juro*  Atita  lan^adu  (feire  la/Ben  te-  u  uon  fjfcur»  cnethuA.  Çaouilte  leu  limiáe-  do.  loja 

-  O  rcerckia  de  •qutkjiKT  fflT»noc/Jb  ou  cumpri  aKahi  de  qualquer  alerta  «4á  vinculado  à  rcgularididE  c  pontualidade  Jo  cartla.  D  Cnrlin  Corre  fruir  cubra,  ranfi  de-  anuidade  Comulk:  labe 
í.  ivbc-lnn  c  lirarlc  mj jeitos  ■  ^n^«,*j  r  librracJa  gfcnirn-ir 


OforlOB^raaadoSa  Z7/10/20ia.  para  ai  k^aaCorralbur  ck»  Eitodk»  da  Slo  PwjIo  a  Rio  do  Jarwiro.  fiornníi™  a  quonEidada  rrrinkroi  dalOfdoz)  uwdSadM  porloia. 
Qi  iHmafUHi  utat^awpwapfodbçiQdM  f«Md<m  anOndemk  mfHWHt  iruatrattvCit  Cctwurt*  d" 


jl   PiMarw  a  aHúma  é  maniinhi  a  rirtwln  brafu; 
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Na  TV. 'The 
Americans' 
estreia  no  FX 

Um  dos  sucessos  recentes 
da  televisão  americana  che- 
ga à  TV  paga  brasileira  do- 
mingo, às  lOh,  no  FX.  Am- 
bientada em  plena  Guerra 
Fria,  na  década  de  1980, 
"The  Americans"  se  foca 
nos  conflitos  diários  de  um 
casal. 

Matthew  Rhys  (de  "Bro- 
thers &  Sisters")  e  Keri  Rus- 
sell ("de  Felicity")  vivem 
Philip  e  Elizabeth,  um  ca- 
sal de  espiões  russos  da 
KGB  radicado  no  subúrbio 
de  Washington,  onde  vive 
com  os  dois  filhos  pré-ado- 
lescentes  que  desconhecem 
suas  identidades  originais. 

Em  situação  delicada,  a 
dupla  ainda  vive  sob  a  sus- 
peita do  vizinho,  um  agen- 
te do  FBI  interpretado  por 
Noah  Emmerich. 

"The  Americans"  levou 
o  premio  de  melhor  novo 
programa  de  2013  da  Asso- 
ciação de  Críticos  de  TV  dos 
EUA,  vencendo  "Elemen- 
tary"  e  "House  of  Cards",  e 
já  tem  garantida  a  sua  se- 
gunda temporada.  ©  metro 


Hora  do  combate 

Brasil  Game  Show.  Maior  feira  de  games  da  América  Latina  começa  hoje  em  São  Paulo,  com  lançamentos 
de  jogos,  novidades  do  mundo  geek  e  o  primeiro  embate  no  país  entre  os  consoles  Xbox  One  e  PS4 


'Batman:  Arkham  Origins"  estará  disponível  na  BGS  1  divulga 


A  cada  ano  a  Brasil  Game 
Show  aumenta  a  alegria  dos 
gamers  do  país.  A  edição  que 
começa  hoje  em  São  Paulo  - 
para  imprensa  e  convidados  - 
não  será  diferente,  com  atra- 
tivos  de  sobra  para  quem  está 
sedento  por  novidades. 

A  principal  delas  é  a  apre- 
sentação dos  novíssimos  con- 
soles PlayStation  4  (Sony)  e 
Xbox  One  (Microsfot),  que  es- 
tarão disponíveis  nos  estan- 
des  das  empresas  para  con- 
tato  total  dos  jogadores,  mas 
que  só  poderão  comprá-los  no 
final  de  novembro. 

Algumas  marcas  tam- 
bém fazem  lançamentos  de 
seus  principais  títulos  na  fei- 
ra. A  Warner  Bros.  vai  apre- 
sentar "Fifa  14",  "Battlefield 
4"  e  "Batman:  Arkham  Ori- 
gins". Já  a  Blizzard  traz  a  ver- 
são para  console  de  "Diablo 
3",  enquanto  a  Riot  Games  le- 
va o  requerido  "League  of  Le- 
gends"  para  um  torneio  ao  vi- 
vo em  um  telão  gigante  no 
BGS.  A  baixa  é  a  ausência  da 


Nintendo,  que  adotou  a  políti- 
ca de  não  comparecer  a  gran- 
des eventos  de  games. 

Para  deixar  a  experiência 
mais  completa,  a  organização 
do  BGS  disponibilizou  no  site 
brasilgameshow.com.br  um 
aplicativo  com  dicas,  mapas  e 
informações  sobre  a  feira. 

Os  ingressos  estão  à  ven- 
da em  três  grupos.  O  indivi- 
dual (R$  120)  garante  acesso 
a  somente  um  dia  da  feira  e 
estão  esgotados  para  amanhã 
e  domingo.  Já  o  passaporte 
(R$  318)  vale  para  todos  os 
dias.  Há  ainda  o  pacote  pre- 
mium  (R$  998),  que  confere 
acesso  a  todos  os  dias  (inclusi- 
ve hoje),  evita  filas  e  vem  com 
um  kit  com  camiseta,  caneca, 
bolsa  e  boné  da  BGS.  ®  metro 


Serviço 


No  Expo  Center  Norte  (rua 
José  Bernardo  Pinto,  333- 
TeL:  11  2224-5959).  De  hoje 
a  terça.  De  R$  120  a  R$  998. 


O  Metro  indica 


fShow 
Ponto  de  Equilíbrio.  A 

banda  de  reggae  lança  seu 
primeiro  DVD  ao  vivo.  O  DJ 
Marcelinho  da  Lua  agita  a  pista 
nos  intervalos.  O  grupo  Raiz  do 
Sana  encerra  a  noite.  Na 
Fundição  Progresso  (rua  dos 
Arcos,  24,  Lapa.  TeL:  2220- 
5070).  Hoje,  Oh.  A  partir  de  R$ 
60  (i°  lote).  18  anos. 

Lu  Carvalho  e  Beth  Carvalho. 

A  cantora  fará  o  show  "O 
Samba  Que  Eu  Sei"  de  seu 
recente  CD,  durante  a  Feijoada 
SSC,  com  participação  especial 
da  tia  Beth  Carvalho.  Na 
Miranda  (av.  Borges  de 
Medeiros,  1.424,  Lagoa.  TeL: 
2239-0305).  Domingo. 
Feijoada  a  partir  das  I4h. 
Show  às  I5h.  R$  80.  Livre. 

D  Mostra 


"Virei,  Virai".  Em  foco,  o 
impacto  das  tecnologias 
digitais  na  forma  como 
criamos,  consumimos  e 
distribui  mos  conteúdo, 
incluindo  arte.  Com  live 
playlists  (narrativas  temáticas 
a  partir  de  videos  viralizados 


na  web),  palestras,  shows  e 
exposições.  No  CCBB  (rua 
Primeiro  de  Março,  66, 
Centro.  TeL:  3808-2020). 
Exposição:  grátis  (até  6/01). 
Palestras  e  live  playlists,  a 
partir  das  I0h30:  grátis,  com 
distribuição  de  senhas  1  hora 
antes  na  bilheteria.  Shows, 
às  I9h30:  R$  10.  Até 
domingo.  Livre. 


f Teatro 
"Sonhos  de  um 
Sedutor".  Comédia  de  Woody 
Allen  ganha  versão  brasileira, 
com  direção  de  Ernesto 
Piccolo.  No  palco,  o  ator 
George  Sauma  vive  o  inseguro 
crítico  de  cinema  que  acaba  de 
ser  deixado  pela  esposa.  No 
elenco  também  estão  Luana 
Piovani,  Heitor  Martinez  e 
Georgiana  Góes.  No  Teatro 
Ipanema  (rua  Prudente  de 
Moraes,  824,  Ipanema.  TeL: 
2267-3750).  Qui.  a  sáb.,  2ih; 
dom.,  20h.  R%  50.  Livre. 

XI  Festival  de  Teatro  cidade 
do  Rio  de  Janeiro.  Reúne  10 
espetáculos  de  diferentes 
cidades  brasileiras  em  sua 


mostra  especial,  além  de  24 
montagens  locais  adultas  e 
infantis  na  mostra 
competitiva.  No  Teatro 
Princesa  Isabel  (av.  Princesa 
Isabel,  186,  Copacabana.  TeL: 
2275-3346).  Ingressos  R$  30. 
Até  i°/n.  Programação: 
www.teatrofest.com. 


Dança 


T  Festival  Panorama.  São 

mais  de  20  espetáculos,  em  dez 
espaços  culturais.  A  abertura 
oficial  será  na  Cidade  das  Artes, 
com  "Cesena",  da  cia.  belga 
Rosas  (foto).  Na  Cidade  das 
Artes  (av.  das  Américas,  5-300, 
Barra  da  Tijuca.  TeL:  3328- 
5300).  Amanhã,  2ih;  e  dom., 
I5h.  R$  20.  Programação: 
panoramafestival.com/2013. 


-  ffi 


Cia.  belga  Rosas 
.  na  Cidade  das  Artes 

f Literatura 
Primavera  dos  Livros. 

Mais  de  100  editoras  oferecem 
cerca  de  15  mil  títulos  com  até 
40%  de  desconto.  Com 
encontro  com  autores,  shows  e 
atividades  infantis.  No  Museu 
da  República  (rua  do  Catete, 
153,  Catete.  TeL:  2127-0376). 
Até  dom.,  lOh  às  2ih.  Grátis. 


SÁBADO  NO  JORNAL  DO  RIO,  NA  BAND,  ÁS  18H50 


Acesse  cn>-rj.arg.br  c  saiba  mais. 


MUITO  ALÉM 
DO  SORRISO. 


Os  tempos  são  outros  ç  o  cotidiano  dos  Cirurgiões- 
dentistas  também.  Hoje,  quando  você  pensar  em 
odontologia,  lembre -se  que  é  uma  profissão  que 
atua  em  diversas  áreas  essenciais  para  a  sociedade 
que  vão  além  do  consultório.  Seja  na  emergência 
hospitalar,  na  gestão  empresarial,  na  odontologia  legal 
ou  no  esporte,  o  Cirurgião -dentista  tem  papel  funda- 
mental na  saúde  como  também  na  economia  do  país. 

Conheça  um  pouco  mais  das  áreas  de  atuação  do  seu 
Cirungião-dentFsta: 

ODONTOLOGI  A  HOSPITALAR 

Atendimento  especia  Hzado  na  ãrea  cirúrgica  bucomaxilofaciaí 
e  pacientes  internados  na  UTL 

ODONTOLOGI  A  DO  TRABALHO 
Auxílio  nos  exames  ad  missionais*  afecções  laborativas  e 
eaames  demissionais. 

ODONTOLOGIA  LEGAL 

Análise  para  resolução  de  casos  criminais  e  perícias, 

ODONTOLOGIA  ESPORTIVA 
Melhoria  na  performance  dos  atletas. 


ODONTO  GERIATRIA 
Repercussões  bucais  do  envelhecimento. 


PARABÉNS  CIRURGIÃO-DENTISTA 
25  DE  OUTUBRO,  DIA  DO  CIRURGIÃO-DENTISTA. 


CONSELHO  REGIONAL  DE  ODONTOLOGIA  DdRH 
Consulte  regularmente  seu  Cirurgião-  dentist 


JANEIRO 
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Receita  Minuto 


DANIEL 
BORK 


DANIEL.BORKtà)  METR0J0RNAL.COM. BR 


BOLO  DE  RAPADURA  COM 
COBERTURA  DE  CASTANHA 

A  rapadura  originou-se  das  crostas  de  açúcar  presas  às  pa- 
redes dos  tachos,  durante  a  fabricação  da  mesma,  retira- 
das pela  raspagem  e  moldadas  como  tijolos.  Com  o  pas- 
sar do  tempo,  recebeu  alguns  requintes  como  a  adição  de 
castanhas  de  caju,  amendoim,  cabeças-de-cravos  e  cascas 
de  laranja.  Há  cerca  de  3  mil  anos,  os  indianos  descobri- 
ram que,  fervendo  o  caldo  da  cana  primitiva  e  originária 
da  Nova  Guiné,  se  obtém  um  xarope  que,  batido,  dá  um 
açúcar  rústico  hoje,  conhecido  como  mascavo.  Foi  a  pri- 
meira tentativa  de  substituir  o  mel  como  adoçante. 


INGREDIENTES 

Massa: 

►  2  xícaras  (chá)  de 
rapadura  em  pedaços 

►  1  xícara  (chá)  de  água 

►  4  ovos  (claras  em  neve) 

►  1/2  xícara  (chá)  de  açúcar 

►  200  g  de  manteiga 

►  1  lata  de  leite  condensado 

►  2  xícaras  (chá)  de 
farinha  de  trigo 

►  1  colher  (sopa)  de 
fermento  químico  em  pó 

►  1  colher  (chá)  de 
bicarbonato  de  sódio 

Cobertura: 

►  1  lata  de  leite  condensado 

►  100  g  de  castanha-de-ca- 
ju  picada 

Modo  de  Preparo: 

Para  a  massa;  coloque  a  rapadu- 
ra em  uma  panela  com  a  água. 
Cozinhe  até  que  derreta,  coe  e 


reserve  para  esfriar.  Bata  as  cla- 
ras em  neve  com  o  açúcar  e  reser- 
ve. Na  batedeira,  também ,  bata  as 
gemas  junto  com  a  manteiga  e  o 
leite  condensado  até  ficar  um  cre- 
me. Acrescente,  intercalando,  me- 
tade do  caldo  de  rapadura  reserva- 
da e  a  farinha.  Por  fim  coloque  o 
fermento,  misture  e  transfira  para 
uma  assadeira  untada  e  enfarinha- 
da. Leve  ao  forno  moderado  (1609) 
por  aproximadamente  50  minutos 
ou  até  que  esteja  bem  assado.  Tire 
do  forno,  desenforme  e  sirva  com 
a  cobertura.  Para  a  cobertura,  co- 
loque o  leite  condensado  em  uma 
panela  a  outra  metade  do  caldo  de 
rapadura,  misture  e  regue  o  bolo, 
distribua  as  castanhas. 


Daniel  Bork  apresenta  o  programa  Dia  Dia  de  segunda  a  sexta  às  8h,  na  Band 


Os  invasores 


Leitor  fala 


HDJE  VAMOS  DESTRUIR. 
DESTROCAR.  ANIQUILAR 
ESTE  PI  A  NETA!!! 


E  MELHOR 
SUSPENDER 
NOSSOS 
PIANOS 


Cruzadas 


www.roquc1el.corn.br 
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Sudoku 


Para  solucionai  o  jogo,  basta  pf sencher  com  números  de 
1  a  &  as  linhas  veíticais  e  horizontais  s«m  fcpeU-fos. 
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50  Desafios 

para  mudar  sua 
maneire!  de  pensar 
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Abrigo  de  ônibus  urgente 

A  prefeitura  precisa  instalar  urgente 
um  abrigo  de  ônibus  no  ponto  locali- 
zado na  rua  Hadock  lobo,  em  frente  ao 
Clube  Municipal,  na  Tijuca.  Moro  na  re- 
gião há  10  anos  e  nunca  houve  um  pon- 
to de  ônibus  decente  no  local.  É  um  ab- 
surdo! Agora,  com  este  calor,  as  pessoas 
são  obrigadas  a  ficar  na  rua  esperando 
os  ônibus.  Isso,  porque  a  frente  do  clube 
é  um  estacionamento  de  carros,  o  que 
aliás,  me  parece  ser  ilegal,  pois  há  anos 
um  'flanelinha  oficial'  do  local  cobra  di- 
nheiro para  tomar  conta  dos  veículos. 

EVA  MARANHÃO  -  RIO  DE  JANEIRO,  RJ 

Saúde:  questão  de  mercado 

O  Governo  Federal  não  pode  considerar  a 
saúde  como  um  outro  setor  do  mercado. 
O  comércio  e  a  indústria  não  podem  ser 
vistos  da  mesma  maneira  como  os  hospi- 
tais e  postos  de  saúde:  enquanto  os  dois 
primeiros  são  paliativos,  o  último  é  uma 
questão  de  vida  ou  morte.  É  necessária 
uma  mudança  de  postura. 

LUIZA  FALCÃO  -  RIO  DE  JANEIRO,  RJ 
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Siga  o  Metro 
no  Twitter: 
@jornal_metroRJ 


Metro  Pergunta 


Trecho  da  Perimetral 
entre  o  Gasómetro  e  a 
praça  Mauáé  fechado. 
Para  você,  as  medidas 
adotadas  pela  prefeitura 
vão  conter  os 
engarrafamentos? 


<aSandroSantosoi9 

Não.  A  prefeitura  fez  uma  obra 
dispensável  que  atrapalha  a  vida  dos 
cariocas.  Isso  é  um  absurdo. 

<ajuju_carioquinhai990 

Nós  estamos  no  caos.  A  prefeitura 
tem  que  tentar  alguma  coisa.  Aprovo 
as  tentativas  que  estão  sendo  feitas. 

@  rafaelsouza_Copacabana 

Ainda  não  podemos  saber.  Esse  trecho  é 
muito  pouco.  Só  nos  resta  esperar. 


Para  falar  com  a  redação: 
leitor.rj@metrojornal.com.br 


Participe  também  no  Facebook: 
www.facebook.com/metrojornal 
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Está  escrito  nas  estrelas 

Q  guio 

AneS  (21/3  a  20/4)  Momento  da  semana  especial  para  uma 
reflexão  sobre  costumes  e  para  direcionar  energias  para  rela- 
ções e  interesses  mais  essenciais. 

Touro  (21/4  a  20/5)  Situações  que  envolvam  os  amigos  to- 
marão empenho  especial.  Questões  ligadas  a  grupos  desperta- 
rão dedicação  em  estudos  e  no  trabalho. 

GêmeOS  (21/5  a  20/6)  Algumas  metas  serão  motivo  para 
mais  dedicação  no  longo  prazo.  Não  deixe  que  o  estresse  da  ro- 
tina interfira  em  seu  equilíbrio  físico. 

Câncer  (21/6  a  22/7)  A  criatividade  será  um  diferencial  para 
resolver  assuntos  no  trabalho.  Cuide  para  que  empolgações  não 
façam  precipitar  as  decisões. 


nr 


LeãO  (23/7  a  22/8)  Regente  de  seu  signo,  o  Sol  faz  bom  as- 
pecto com  Netuno,  o  que  trará  mais  inspiração  diante  de  assun- 
tos profissionais  e  com  hobbies. 

Virgem  (23/8  a  22/9)  Momento  para  troca  de  informações 
que  contribuirão  em  projetos  diante  de  sociedades.  A  vida  afeti- 
va  é  propensa  a  diálogos  essenciais. 

Libra  (23/9  a  22/10)  Período  para  definições  materiais  e  para 
repensar  despesas.  Boa  hora  para  equilibrar  finanças  e  também 
tratar  negócios  no  trabalho. 

Escorpião  (23/10  a  21/11)  Suas  emoções  estarão  acentuadas 
e  colocará  a  mostra  sentimentos  que  guardava.  Atente-se  para 
não  exagerar  em  dramas  com  quem  gosta. 


tf 


www.estrelaguia.com.br 

Sagitário  (22/ll  a  21/12)  Os  temas  que  envolvam  a  família 
e  assuntos  domésticos  tomarão  empenho  para  solucionar  algo 
que  há  tempos  deseja. 

Capricórnio  (22/12  a  20/1)  Assuntos  relacionados  a  cor- 
respondências, documentos  e  e-mails  estarão  favorecidos  para 
sanar  algum  assunto  importante. 


Aquário  (21/1  a  19/2)  Momento  especial  para  refletir  sobre 
J^g^  ganhos  e  mesmo  tratar  algum  assunto  diferente  no  trabalho  ou 
em  projeto  autónomo. 


H 


Peixes  (20/2  a  20/3)  Tem  um  bom  aspecto  do  sol  com  netu- 
no -  regente  de  peixes.  Influência  para  mais  disposição  para  con- 
tatos  sociais  e  com  seus  afazeres. 
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Vettel  acelera 
rumo  ao  tetra 
no  GP  da  índia 


Fórmula  1.  Piloto  da  Red  Buli  garante  título 
antecipado  se  terminar  corrida  em  até  5-  lugar 


ESPORTE 


A  partir  deste  domingo,  a  ten- 
dência é  que  pilotos  e  equipes 
da  Fórmula  1  concentrem  es- 
forços exclusivamente  na  tem- 
porada 2014.  Isso,  porque  o 
alemão  Sebastian  Vettel  deve 
"oficializar"  o  tetracampeo- 
nato  no  Grande  Premio  da  ín- 
dia, em  Nova  Déli,  a  partir  das 
7h30  (de  Brasília). 

Aos  26  anos,  o  piloto  da 
Red  Buli  só  precisa  de  um 
5o  lugar  para  ser  o  tetracam- 
peão  mais  jovem  da  história. 
Ele  tem  nove  vitórias  no  ano, 
sendo  cinco  nas  últimas  cinco 
etapas.  Há,  ainda,  três  outras 
corridas  (Emirados  Árabes, 
EUA  e  Brasil)  no  calendário. 

Além  da  larga  diferença  de 
pontos  em  relação  ao  vice-lí- 
der  Fernando  Alonso,  da  Fer- 
rari -  297  contra  207  do  es- 
panhol -  Vettel  tem  outro 
trunfo:  na  índia,  ele  corre  em 
"casa"  -  dominou  e  venceu  as 
provas  do  ano  passado  e  de 
2011,  ano  em  que  a  F-l  che- 


"Não  sabemos  quantos 
títulos  Senna  teria 
conquistado,  mas  Vettel 
provavelmente  é  o 
melhor  que  temos." 

BERNIE  ECCLEST0NE, 
CHEFÃ0  DA  F-l 

gou  ao  país. 

O  GP  da  índia  está  ameaça- 
do de  não  acontecer.  A  Supre- 
ma Corte  do  país  vai  avaliar 
hoje  petição  enviada  pelo  pro- 
motor Amit  Kumar.  Ele  alega 
que  os  organizadores  não  pa- 
garam impostos. 

O  presidente  da  Federação 
Indiana  de  Automobilismo, 
Vicky  Chandhok,  no  entan- 
to, não  acredita  no  cancela- 
mento: "Isso  já  aconteceu  an- 
tes. Os  juízes  não  costumam 
ver  com  bons  olhos  a  inter- 
rupção de  um  evento  espor- 
tivo", disse.  ©  METRO 


Seleção.  Felipão  diz  que 
vai  convocar  Diego  Costa 


O  técnico  da  Seleção  Brasi- 
leira, Luiz  Felipe  Scolari,  afir- 
mou que  vai  convocar  o  ata- 
cante Diego  Costa  para  os 
amistosos  contra  Honduras  e 
Chile  -  dias  16  e  19  de  novem- 
bro em  Miami  (EUA)  e  Toron- 
to (Canadá),  respectivamente. 
O  jogador  do  Atlético  de  Ma- 
drid tem  proposta  para  defen- 
der a  Seleção  da  Espanha. 

"Para  que  possa  ter  análi- 
se definitiva  sobre  esse  atleta, 
que  é  brasileiro  e  está  tendo 
um  destaque  bastante  gran- 
de pelo  Atlético  de  Madrid.  E 
a  carta  foi  enviada  à  Fifa  di- 
zendo da  nossa  intenção,  que 
vamos  convocá-lo  na  próxima 


quinta-feira",  disse  Felipão.  A 
lista  será  divulgada  no  dia  31. 

Diego,  que  tem  cidada- 
nia espanhola,  defendeu  o 
Brasil  nos  amistosos  contra 
Rússia  e  Itália,  em  março. 
Como  não  atuou  em  com- 
petições oficiais,  ele  pode 
jogar  pela  Espanha.  Ele  é  o 
artilheiro  do  Campeonato 
Espanhol,  com  10  gois. 

Os  europeus  têm  outra 
versão  sobre  o  destino  do  ata- 
cante. Ontem,  a  rádio  "Cade- 
na SER"  divulgou  que  o  atleta 
informou  à  Real  Federação  Es- 
panhola de  Futebol  que  pre- 
tende vestir  a  camisa  da  Fúria 
a  partir  de  agora.  ©  metro 


Hoje  o  jantar 
vai  ser  de  gala. 
Eparema, 
agora  em  novas 
embalagens. 


Eparema.  Fitoterápico  contra  a  má  digestão 


£p*rETrt*G  PeurniAS  ha'du\  fthamnui  punfriatfá  í  fíheum  pãfmalutfí  [Boldo,  Usuu  Sagrada  c  Ruibarbo!  rndkaçan:  EPAREMA*  í  rndkado  par  a  m  dirturbu*  do  Fígado 
e  d*  di^taa  e  para  m  ca*»  àc  pr ÍOo  d*  ventre  leve.  SC  PERSÍS1UVM  OS  SINTOMAS,  O  M£D*CO  DtvEftA  SCR  CONSULTADO.  líAfll MA*  t  UM  MÍBCAMEWrO. 
SÉLi  USO  POOÍ  THA2ER  AlSCOS.  MOO*!  O  MECHÍO  E  O  fAfbMACÈUTKO,  tUA  A  BUÍA.  tóedirarnenrn  «^rad*  <gcn  b*W  n*  u»  ír^oUcignat  nfewidQ^q-nendada 
wiuwpof  período  protongado.  fitçfftio  MS"  1 0639  003a  Dato  de  pufcticàtfo:  apcKtctfOtt.  1,  Epirerof}  fèM  tta  taita  T*ked*  Wwnru  Lida 
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Esqueça  Alexandre  Pato,  Luis  Fabiano,  Fred,  Barcos,  Leandro  Damião...  No  Campeonato  Brasileiro,  quem  manda  na  artilharia  são  os  atacantes 
mais  modestos  e  com  menos  grife:  Ederson,  Gilberto,  Fernandão,  entre  outros.  Dos  jogadores  estrelados,  os  pés  mais  afiados  são  de  Pato  e  Barcos, 
que  têm  8  gois  cada  um.  Luis  Fabiano  balançou  as  redes  6  vezes.  Jô,  do  Atlético-MG,  e  Guerrero,  do  Corinthians,  marcaram  5. 


METRO 


O  atacante  mais  eficien- 
te do  Campeonato  Bra- 
sileiro é  Ederson,  do 
Atlético-PR.  Aos  24  anos, 
o  camisa  77  anotou  15 
gois  e  tem  sido  um  dos  des- 
r  taques  na  boa  campanha  do 
Furacão  no  Nacional.  Revela- 
do pelo  Ceará,  o  jogador  teve 
passagens  pelo  próprio  Atléti- 
co e  pelo  ABC-RN  até  retornar 
a  Curitiba  e  se  firmar  no  Ru- 
bro-Negro.  ®  metro 


Hernane 

O  "Brocador"  tem 
mostrado  estre- 
la com  a  camisa  9 
do  Flamengo.  Ele 
superou  a  concor- 
rência do  bolivia- 
no Marcelo  More- 
no pelo  posto  de 
titular  e  tem  cor- 
respondido à  altu- 
ra. Até  o  momento, 
são  13  gois  anota- 
dos no  Campeona- 
to Brasileiro,  31 
no  ano.  Chegou 
ao  clube  da  Gávea 
após  se  destacar  no 
Campeonato  Pau- 
lista pelo  Mogi  Mi- 
rim na  temporada 
passada.  ®  metro 


Walter 


A  forma  física  pode  deixar 
dúvidas  e  dar  margem  pa- 
ra chacotas.  Mas  o  "gordi- 
nho" Walter  tem  chamado 
a  atenção  também  pelos 
gois  anotados  no  Campeo- 
nato Brasileiro.  São  12  até 
o  momento,  suficientes 
para  deixar  o  Goiás  na  bri- 
ga pelo  G-4  -  os  goianos 
têm  46  pontos  e  ocupam  o 
5o  lugar.  Revelado  pelo  In- 
ternacional, também  de- 
fendeu Porto-POR  e  Cru- 
zeiro antes  de  chegar  ao 
Goiás.  ®  METRO 


Gilberto 

O  atacante  é  um  dos 
responsáveis  por 
ajudar  a  Portugue- 
sa a  sair  da  zona 
de  rebaixamento 
do  Brasileirão.  Ele 
chegou  em  julho  ao 
Canindé,  após  pas- 
sagens por  Interna- 
cional e  Sport.  Desde 
então,  já  colocou  14 
bolas  na  rede  no  Bra- 
sileirão. Revelado  pe- 
lo Santa  Cruz,  o  atle- 
ta de  24  anos  teve 
passagem  apagada 
pelo  Colorado  e  não 
deve  voltar  ao  clu- 
be em  2014. 


artilheiros 
'alternativos' 
do  Brasileirão 


André 


Apareceu  bem  no  San- 
tos campeão  paulista  em 
2010,  formando  o  ataque 
com  Neymar  e  Robinho. 
Depois  de  passagens  pe- 
lo futebol  europeu  - 
Dínamo  de  Kiev  (UCR) 
e  Bordeaux  (FRA)  -  e 
pelo  Atlético-MG,  o  ata- 
cante desembarcou  no 
Vasco.  Se  ainda  não  re- 
cuperou o  futebol  da 
época  do  Peixe,  o  cen- 
troavante  está  em  bom 
momento:  anotou  11  gois 
pelo  cruz-maltino,  que 
precisará  de  ainda  mais 
tentos  do  jogador  para  se 
livrar  da  zona  de  rebaixa- 
mento. ®  METRO 


William 


Um  dos  destaques  da  Ponte 
Preta  no  Brasileirão  é  o  ata- 
cante William,  autor  de  14 
gois.  O  camisa  9  é  a  referên- 
cia do  ataque  alvinegro.  Reve- 
lado pelo  Santos  em  2001,  Ba- 
toré  -  apelido  do  atleta  por 
conta  da  semelhança  com  o 
humorista  e  político  -  o  joga- 
dor teve  passagens  por  Avaí, 
Grémio,  Vitória,  entre  outros. 
Também  atuou  na  Coreia  do 
Sul,  França  e  Portugal. 


Fernandão 

Se  não  conseguiu  ser  o 
goleador  que  a  torci- 
da esperava  no  Pal- 
meiras, entre  2011 
e  2012,  e  no  Atléti- 
co-PR, também  no 
ano  passado,  o  atacan- 
te Fernandão  contra- 
riou o  prognóstico  com 
a  camisa  do  Bahia.  Pelo 
Tricolor  de  Aço,  o  cen- 
troavante  reencontrou 
o  caminho  das  redes.  Só 
no  Campeonato  Brasilei- 
ro, ele  anotou  13  gois  e 
se  tornou  a  principal  op- 
ção ofensiva  da  equipe. 


Rafael  Marques 

O  atacante  tem  sido 
um  dos  grandes  no- 
mes da  campanha  do 
Botafogo  no  Nacional. 
Foram  dez  gois  anota- 
dos no  Brasileiro,  nú- 
mero que  ajudou  o  al- 
vinegro a  chegar  ao 
4o  lugar  na  tabela. 
Começou  a  carreira 
na  Ponte  Preta,  pas- 
sou por  Palmeiras,  In- 
ter de  Limeira  e  Marí- 
lia até  se  mudar  para 
o  futebol  da  Turquia. 
Antes  de  desembarcar 
no  Botafogo,  no  ano 
passado,  vestia  a  ca- 
misa do  Omiya  Ardija 
(JAP).  ®  METRO 
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Brasileirão 
I  31- rodada  I 


AMANHA 


I8h30 


BOTAFOGO 


CRUZEIRO 


X 

I8h30 

X 


ATLETICO-MG 


CRICIÚMA  E.C. 

CRICIÚMA 


DOMINGO 

l6h 


CORINTHIANS 


l6h 


BAHIA 


SANTOS 


ATLETICO-PR 


l6h 

X 

INTERNACIONAL  SÃO  PAULO 

i6h  ^ 


PONTE  PRETA 


l6h 


VASCO 


PORTUGUESA  FLAMENGO 

I8h30 


FLUMINENSE  VITÓRIA 

NÁUTICO  GOIÁS 

I8h30 


CORITIBA 


GRÉMIO 


CLASSIFICAÇÃO 
SÉRIE  A 


P  V  GPSG 


19 

CRUZEIRO 

62 

19 

60 

34 

23 

ÈREMIÒ 

53 

15 

37 

11 

3o- 

ATLÉTICO^ 

51 

14 

47 

9 

4- 

BOTAFOGO 

50 

14 

44 

9 

55 

GOIÁS 

46 

12 

38 

4 

6i 

ATLÉTICO-MG 

m 

12 

34 

5 

Io- 

VITÓRIA 

44 

12 

42 

0 

S°- 

SANTOS 

43 

11 

39 

8 

99 

INTERNACIONAL 

42 

10 

45 

3 

105 

SÃO  PAULO 

40 

11 

30 

1 

119 

FLAMENGO 

40 

10 

36 

0 

129 

CORINTHIANS 

40 

9 

23 

5 

139 

PORTUGUESA 

38 

10 

45 

2 

149 

CORITIBA 

37 

9 

33 

-6 

159 

FLUMINENSE 

36 

9 

33 

-4 

165 

BAHIA 

36 

9 

31 

-7 

175 

VASCO 

33 

8 

40 

-9 

185 

CRICIÚMA 

32 

9 

38 

-13 

195 

PONTE  PRETA 

30 

8 

31 

-12 

205 

NÁUTICO 

17 

4 

20 

-40 

I  Classificados  para  a  Libertadores 
Rebaixados  para  a  Série  B 


Eliminado  e  aplaudido 

Copa  do  Brasil.  Mesmo  com  time  reserva,  Vasco  é  guerreiro,  vence  o  Goiás  por  3  a  2  no  Maracanã,  mas  dá  adeus  ao 
torneio.  Foco  agora  é  fugir  do  rebaixamento  no  Campeonato  Brasileiro.  Flamengo  encara  os  goianos  por  vaga  na  final 
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Juninho  deixa  o  campo  aplaudido,  mas  frustrado  1  ide  gomes/frame  /folhapress 


O  Vasco  teve  um  gol  legítimo 
de  Luan  anulado  ainda  no  pri- 
meiro tempo.  E  ele  fez  falta 
no  final.  O  cruzmaltino  der- 
rotou o  Goiás  por  3  a  2,  on- 
tem, no  Maracanã,  pelo  jogo 
de  volta  das  quartas  de  final 
da  Copa  do  Brasil  -  depois  de 
perder  por  2  a  1  na  partida  de 
ida,  no  Serra  Dourada  -,  mas 
a  vitória  não  foi  suficiente 
para  fazer  o  time  avançar  na 
competição,  já  que  os  goianos 
fizeram  dois  gois  fora  de  casa. 

O  Vasco  marcou  2  a  0  lo- 
go com  16  minutos  de  jogo, 
com  Thalles,  duas  vezes.  O 
Goiás  reagiu  rapidamente,  di- 
minuindo com  Hugo  dois  mi- 
nutos depois.  O  gol  de  empate 
foi  aos  10  minutos  do  segun- 
do tempo,  com  Amaral. 

O  Vasco,  que  jogou  com 
o  time  praticamente  reser- 
va -  com  a  exceção  de  Fag- 
ner  e  Juninho  Pernambuca- 


no -,  voltou  a  ficar  na  frente 
do  placar  com  Willie,  aos  34 
minutos  e  jogou  com  o  apoio 
da  sua  torcida,  que  levou  mais 
de  36  mil  ao  Maracanã.  Mas, 
faltou  um  gol  para  garantir  a 
classificação. 

O  Goiás  é  o  adversário  do 
Flamengo  na  semifinal.  O  pri- 
meiro jogo  será  quarta-feira, 
às  21h50,  no  Serra  Dourada. 

A  torcida  cruzmaltina  re- 


conheceu o  esforço  do  time  e 
aplaudiu  os  jogadores  depois 
da  eliminação. 

Pelo  Brasileiro,  o  Vasco  en- 
frenta a  Ponte  Preta,  domin- 
go, às  16h,  em  Campinas, 
para  tentar  deixar  a  zona  de 
rebaixamento.  O  time  ocupa 
a  17a  colocação,  com  33  pon- 
tos, a  três  de  Bahia  e  Flumi- 
nense, primeiros  times  fora 
do  grupo  da  degola.  ©  metro  rio 
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VASCO                      Alessandro;  Fagner,  Luan, 
Renato  Silva    (Willie)  e 
Yotún;  Sandro  Silva,  Fillipe  Soutto  (Pedro  Ken  ), 
Juninho  e  Jhon  Cley  (Marlone);  Reginaldo  e  Thalles. 
Técnico:  Dorival  Júnior 

2© 

f  ruAç                      Renan;  Vítor,  Rodrigo, 
UUIM>                      Ernando  e  William  Matheus; 

Amaral  ,  David  (Thiago 
Mendes),  Sasha  (Júnior  Viçosa)  e  Hugo;  Roni  e  Walter 
(Welinton  Júnior).  Técnico:  Enderson  Moreira 

•  Gois.  Thalles  aos  2'  e  aos  16'  e  Hugo  aos  18'  do  ig  tempo;  Amaral 
aos  10'  e  Willie  aos  34'  do  2^ 

•  Arbitragem.  Luiz  Flávio  de  Oliveira  (SP),  auxiliado  por  Altemir 
Hausmann  (RS)  e  Kleber  Lucio  Gil  (SC) 

Hernane:  'Melhor  jogo  da  minha  vida' 


Hernane  é  o  artilheiro  da  temporada,  com  31  gois  1  alexandre  vidal/fla  imagem 


Depois  de  fazer  três  gois  na 
goleada  do  Flamengo  por  4 
a  0  sobre  o  Botafogo,  quar- 
ta-feira à  noite,  no  Maraca- 
nã- resultado  que  garantiu  o 
rubro-negro  na  semifinal  da 
Copa  do  Brasil  -  o  atacante 
Hernane  viveu  dia  de  ídolo, 
ontem.  "As  pessoas  fizeram  fi- 
la para  tirar  foto  comigo",  dis- 
se o  Brocador,  em  entrevista 
ao  Globoesporte.  E  admitiu: 
"Foi  o  jogo  da  minha  vida." 
Além  de  ajudar  o  Flamen- 


go a  chegar  à  semifinal,  Her- 
nane atingiu  marcas  impor- 
tantes: tornou-se  o  maior 
artilheiro  do  Flamengo  em 
uma  mesma  temporada,  com 
31  gois,  divide  com  Magno 
Alves,  do  Ceará,  o  título  de 
maior  goleador  do  futebol 
brasileiro  em  2013,  e  segue 
como  maior  artilheiro  do  no- 
vo Maracanã,  com  14  gois. 

Ele  já  tinha  sido  o  maior 
goleador  do  Campeonato  Ca- 
rioca, com  12  tentos,  e  ago- 


ra está  a  apenas  dois  gois  de 
Ederson,  do  Atlético-PR,  arti- 
lheiro do  Campeonato  Brasi- 
leiro (15  a  13). 

Na  11a  colocação  do  Bra- 
sileiro, com  40  pontos,  o  Fla- 
mengo enfrenta  a  Portuguesa, 
domingo,  às  16h,  no  Castelão. 
Pela  Copa  do  Brasil,  o  Goiás, 
que  eliminou  o  Vasco  ontem, 
é  o  adversário  rubro-negro  na 
semifinal.  Primeiro  jogo  será 
quarta-feira,  às  21h50,  no  Ser- 
ra Dourada.  ®  METRO  RIO 


Botafogo 


Clima  de  velório 
em  General 
Severiano 

O  Botafogo  se  reapresen- 
tou  ao  técnico  Oswaldo  de 
Oliveira,  ontem,  em  Ge- 
neral Severiano,  e  o  clima 
era  de  tristeza,  após  a  go- 
leada sofrida  para  o  Fla- 
mengo, quarta  -feira  à  noi- 
te, por  4  a  0,  que  eliminou 
o  time  nas  quartas  de  final 
da  Copa  do  Brasil. 

O  alvinegro,  no  entan- 
to, ainda  pode  conquis- 
tar a  vaga  na  Libertadores 
do  ano  que  vem  por  meio 
do  Campeonato  Brasilei- 
ro. Em  quarto  lugar,  com 
50  pontos,  o  time  enfrenta 
o  Atlético-MG,  amanhã,  às 
18h30,  no  Maracanã,  pela 
31a  rodada.  ®  metro  rio 


Fluminense 


Luxemburgo 
escala  o  time  no 
esquema  4-3-3 

Ainda  ameaçado  de  rebai- 
xamento, com  36  pontos  - 
a  três  do  grupo  da  degola 
-,  o  Fluminense  deve  en- 
frentar o  Vitória,  domin- 
go, às  18h30,  no  Maraca- 
nã, pela  31a  rodada,  com 
novo  esquema  tático. 

Depois  de  longa  con- 
versa com  os  jogadores, 
ontem,  nas  Laranjeiras,  o 
técnico  Vanderlei  Luxem- 
burgo comandou  um  trei- 
no e  escalou  o  time  no  4-3- 
3  com  Diego  Cavalieri; 
Bruno,  Gum,  Leandro  Eu- 
zébio  e  Rafinha;  Edinho, 
Diguinho  e  Jean;  Rhayner, 
Biro  Biro  e  Rafael  Sobis. 


'Pequena  grande'  campeã 
do  surf  competirá  na  China 


Quando  está  em  companhia 
da  sua  prancha  longboard, 
Chloé  Calmon,  19  anos,  pa- 
rece pequena,  com  o  seu 
1,64  metro  de  altura.  Mas, 
quando  entra  no  mar,  a  sur- 
fista torna-se  uma  gigante. 

Atual  nona  colocada  do 
ranking  da  categoria,  a  atle- 
ta viaja  segunda-feira  pa- 
ra a  China,  onde  disputa- 
rá duas  competições.  Entre 
os  dias  2  e  4  de  novembro, 
Chloé  disputa  o  campeona- 
to chinês,  a  convite  do  Mi- 
nistério dos  Esporte  do  país. 
Depois,  entre  os  dias  20  e  24 
do  mesmo  mês,  disputará 
o  Campeonato  Mundial  da 
categoria. 

"Minha  expectativa  é  fi- 


car entre  as  dez  melhores 
da  competição.  Sei  que  ain- 
da sou  muito  nova  e  tenho 
muito  a  aprender  ainda", 
declara  a  surfista. 

Campeã  do  torneio  Silver 


Dragon,  Chloé  foi  a  primei- 
ra mulher  a  surfar  a  poro- 
roca  chinesa.  "Foi  uma  ex- 
periência incrível,  nunca 
pensei  que  fosse  surfar  na 
China.  Aprendi  bastante", 
conta  a  brasileira. 

Além  do  talento  no  surf, 
Chloé  também  é  destaque 
em  outras  modalidades.  No 
stand-up  paddle,  na  catego- 
ria de  corrida,  a  atleta  se  sa- 
grou campeã  em  duas  com- 
petições este  ano.  Além 
disso,  também  participa  de 
corridas  de  rua. 

Ainda  assim,  seu  foco 
mantém-se  no  longboard. 
"O  mais  importante  para 
mim  é  estar  dentro  d'água", 
revela.  ©  metro  rio 
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A  MARCA  MAIS  USADA  PELOS  DENTISTAS  NO  MUNDO. 


25  DE  OUTUBRO.  DIA  DO  DENTISTA 

A  maior  homenagem  hoje  é  usar  o  que  existe  de  melhor  em  saúde  bucal. 


DRA.KABtUG  ALVE5 


DG.  CA*Q  K  SOBRO 


Si 


Remove  até  1 00%  mais  placa 

que  uma  escova  manual  tradicional. 


y%3    Sistema  recarregável. 


Movimento  3D:  oscilação, 
rotação  e  pulsação. 


Sensor  de  pressão 
para  proteger  a  gengiva. 


Monitor  digital  sem  f  o  para 
uma  escovação  personalizada. 


CHEGOU  A  \-  ESCOVA 

!  DIGITAL 

A  MAIS  AVANÇADA  DA  HISTÓRIA 


Aprenda  rnais  em:  www.oralb,com.br 


COM  A  AJUDA  DE  MUITA  «NU.  ESTAMOS  AMPUANDO  O  WKSD  IO&FITAL  f  ASCilANCES  DE 
SECUPfíAÇiO  DC  CRIANÇAS  t  A&OLE -.CEfJtES  [OM  CÍNCEI.  ALCANÇAMOS  UM  ÍNDICE  DI  ft:TA 
D(  (EUA  K  JU%,  SENDO  QUE  APRQIIMADAMENIE  1Mb  DOS  PACIENTES  DE  IODO  ÍRASU  SÃO 
ENCAMINHADOS  PILO  %,  NOSSO  ORGULHO  E  PODEI  MOSTRAR  A  CADA  COlAÍÚíADOt  QUE 
SUA  DOAÇÃO  f  INVESTIDA  COM  MUITA  IESPON  SAÍ  U  IDADE  PARA  OFERECEI  AOS  PACIENTES 
UM  ií  AUMENTO  DIGNO.  HUMANO  E  COMPARADO  AOS  MEUOltl  DO  MUNDO.  CONTINUE 
DOANDO,  CON1ENUE  ACRED11ANDO. 

SE  DEPENDEI  DAUN1F.  NOSSAS  CRIANÇAS  VÃO  APAGAI  MUITAS  VEIINMS  NESTA  VIDA. 


GRAACC I 

COMBATENDO  E  VENCENDO 
O  CÂNCER  INFANTIL 


PHOTO 

CHALLENGE 


Esses  são  os  vencedores  da  etapa 
Brasil  do  Photo  Challenge  2013. 


Ricardo  Martinelli 


São  Paulo,  SP 

Categoria  Tato 


Thiago  Lontra 

Rio  de  Janeiro,  RJ 

Categoria  Paladar 


Daniel  Genis  Mourão 

São  Paulo,  SP 

Categoria  Vígâo 


Juliana  Cupini 

Porto  Alegre,  RS 

Categoria  Audição 


Silvano  Andrade 

Santiago,  RS 

Categoria  Sexto  Sentido 


T 


Enrico  de  Luca 

São  Paulo,  SP 

Categoria  Olfato 


Acesse  e  conheça  o  maior  concurso  de 
fotografia  do  mundo:  www.metrojornal.com.br. 


Reatizaçáo       Em  colaboração  com 
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